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中 国政 府 高 度 重视 照明 节 电 工作 ，1996 年 启动 实施 中 国 绿色 照明 工程 ， 将 其 
列 入 “ 九 五 "、“ 十 五 ”节能 重点 领域 和 “十 一 五 ”十 大 重点 节能 工程 。2008 年 ， 
国家 发 展 改 革 委 和 财政 部 启动 财政 补贴 推广 高 效 照明 产品 活动 ， 对 大 宗 用 户 和 城 
乡 居民 购买 高 效 照 明 产 品 分 别 给 予 30% 和 50% 的 补贴 。2009 年 ， 为 推动 我 国 半 导 
体 照 明 节 能 产业 健康 有 序 发 展 ， 培 育 新 的 经 济 增 长 点 ， 扩 大 消费 需求 ， 促 进 节 能 
减 排 ， 国 家 发 展 改 革 委 等 六 部 委 发 布 了 《半导体 照明 节能 产业 发 展 意 见 》。2010 
年 ， 国 家 发 展 改革 委 、 住 房 城乡 建设 部 、 交 通 运输 部 三 部 委 启 动 了 半导体 照明 产 
品 应 用 示范 工程 ， 以 进一步 推动 绿色 照明 工程 ， 促 进 半导体 照明 节能 产业 健康 有 
序 发 展 。 

2009 年 ， 国 家 发 展 改革 委 与 联合 国 开发 计划 署 、 全 球 环 境 基金 共同 开展 “中 
国 逐 步 淘 汰 白炽 灯 、 加 快 推广 节能 灯 ” 项 目 (PILESLAMP) ， 获 得 全 球 环 境 基 金 赠 
款 1400 万 美元 。 项 目 主要 内 容 是 帮助 白炽 灯 生 产 企业 转型 ， 完 善 节能 灯 推 广 机 制 ， 
制定 中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 ， 健 全 政策 保障 体系 ， 进 一 步 促 进 中 国 照明 行业 
健康 发 展 ， 加 快 中 国 淘汰 白炽 灯 、 推 广 节能 灯 进 程 ， 为 推进 节能 减 排 和 应 对 气候 
变化 贡献 力量 。 项 目 总 体 目 标 是 在 项 目 结束 后 的 10 年 间 ， 实 现 累计 节 电 1600 亿 ~ 
2160 亿 千 瓦 时 , 减 排 二 氧化 碳 1.75 亿 ~2.37 亿 吨 ， 以 积极 顺应 国际 社会 淘汰 白炽 
灯 的 潮流 ， 推 动 中 国 绿色 照明 工程 的 发 展 。 

《半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 》 是 在 PILESLAMP 项 目 支持 下 完成 的 ， 主 
要 是 对 国内 外 半导体 照明 相关 政策 、 标 准 等 进行 了 分 析 解 读 。 现 特 编写 此 书 ， 以 
供 参考 。 由 于 时 间 人 仓促， 本 书 难 免 有 不 足 和 下 漏 之 处 ， 敬 请 批评 指正 。 

本 书 在 编写 过 程 中 得 到 了 许多 专家 学 者 、 政 府 部 门 的 大 力 支 持 ， 提 出 了 许多 
宝贵 的 修改 建议 ， 在 此 表示 最 诚挚 的 感谢 。 
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半导体 照明 产业 是 美国 能 源 战 略 的 重要 组 成 部 分 。 美 国 总 统 奥 巴 马 在 能 源 
政策 上 喊 出 了 号 召 全 美发 展 “ 廉 价 、 清 洁 、 高 效率 能 源 ” 的 口号 ， 其 中 发 展 

零 耗 能 建筑 (Zero Energy Building) 是 提高 能 源 使 用 效率 的 重要 一 环 。 根据 
2006 年 统计 ， 照 明 占 美国 普通 住宅 耗 电量 的 11.6% ,商业 大 楼 耗 电量 的 
24.8% ， 此 数据 显示 ,减少 照明 产品 消耗 的 能 源 是 发 展 零 耗 能 建筑 的 必要 条 
件 之 一 。 因 此 ,促进 固态 照明 的 普及 是 美国 达成 提高 能 源 使 用 效率 、 减 少 温 
室 气 体 排 放 的 关键 。 


1. 半导体 照明 产业 发 展 模式 分 析 


PR oan sl 完善 的 技术 
创新 体系 以 及 强大 的 经 济 基础 ， 通 过 掌握 半导体 照明 产业 核心 技术 来 控制 全 球 
ea 占据 技术 领先 地 位 。 这 种 发 展 模式 的 主要 特点 
如 下 : 

(1) 选择 科技 创新 作为 产业 突破 口 ， 成 为 产业 技术 领先 者 

自从 第 二 次 世界 大 战 以 后 ， 美 国政 府 的 战略 思想 一 直 定 位 在 “保持 技术 领 
域 的 领先 地 位 ， 以 应 付 全 球 竞争 的 挑战 。” 在 具体 操作 模式 上 ， 美 国 的 研发 体系 
基本 上 是 以 基础 研究 为 核心 的 ， 即 主要 通过 大 量 的 基础 研究 从 而 创造 或 发 现 新 
知识 ， 然 后 再 将 这 些 新 知识 应 用 到 开发 新 的 产品 和 制造 方法 上 ， 产 生 技 术 创 新 。 
这 种 产业 发 展 模式 是 建立 在 完善 的 技术 研发 体系 和 支撑 体系 等 前 提 条 件 下 的 。 
同时 ， 这 种 产业 发 展 的 战略 定位 反 过 来 也 推动 了 美国 政府 在 资金 上 对 高 科技 产 
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业 研 发 支撑 体系 给 予 更 大 的 支持 ， 从 而 使 这 种 发 展 模式 和 国家 研发 创新 体系 之 
间 形 成 了 良性 循环 。 

美国 发 展 半导体 照明 产业 的 核心 路 线 是 “通过 科技 突破 带动 市 场 ， 加 速 市 
场 渗透 速度 " 。 事 实 上 ， 美 国 半导体 照明 产业 是 典型 的 技术 领先 者 发 展 模式 ， 其 
产业 技术 研发 主要 集中 在 半导体 照明 产业 链 上 游 ， 大 多 属于 产业 核心 技术 。 作 
为 技术 领先 者 ， 美 国 可 以 通过 所 控制 的 核心 技术 ， 周 期 性 地 提升 芯片 的 性 能 ， 
从 而 能 够 基本 上 控制 全 球 半 导体 照明 产业 的 发 展 进 程 ， 同 时 也 控制 了 整个 市 场 
的 利润 流向 。 因 为 拥有 技术 和 产品 标准 的 公司 ， 可 以 利用 垄断 的 优势 ， 不 断 推 
出 新 产品 ; 同时， 通过 合同 生产 网 络 ， 越 来 越 多 的 公司 将 生产 以 及 与 生产 相关 
的 程序 委托 给 企业 外 部 的 合作 方 去 生产 和 管理 ， 公 司 集中 力量 进行 技术 开发 和 
市 场 营 销 ， 从 而 获得 产业 链 中 80% 的 利润 。 

(2) 垂直 整合 度 高 ， 产 业 链 完整 

美国 半导体 照明 企业 在 发 展 初期 ， 基 本 都 是 从 半导体 照明 产业 中 一 个 特 
定 环 节 开 始 的 ， 但 很 快 就 进入 了 垂直 整合 阶段 ， 而 且 整 合 程度 较 高 。 在 半 导 
体 照明 企业 个 体 进行 垂直 整合 的 过 程 中 ， 美 国 很 多 企业 形成 了 包括 “ 衬 底 一 
外 延 一 芯片 一 封装 一 应 用 产品 ”的 完整 半导体 照明 产业 链 。 以 Gelcore 公司 
为 例 ，GE (通用 电气 ) 公司 作为 其 股东 之 一 ， 是 世界 主要 照明 应 用 产品 提 
供 商 ， 而 Emcore 公司 作为 其 另 一 股东 ， 则 是 直 界 重要 的 金属 氧化 物化 学 气 
相 演 积 (MOCVD) 设备 提供 商 。 在 产业 组 织 上 ，Gelcore 公司 主要 用 Emcore 
公司 的 MOCVD 设备 生产 氮 化 锋 发 光 二 极 管 (GaN-LED) 外 延 片 ， 再 提供 给 
GE 公司 进行 照明 应 用 产品 生产 ， 三 家 关联 公司 的 生产 活动 涵盖 了 半导体 照 
明 整 个 产业 链 ， 这 不 仅 大 幅度 地 降低 了 成 本 ， 提 供 了 高 品质 和 高 可 靠 性 的 
LED 最 终 应 用 产品 ， 为 科研 与 发 展 (R&D) 活动 提供 了 便利 ， 更 将 产业 发 
展 关 键 的 两 个 环节 一 一 核心 技术 和 营销 网 络 牢 牢 控制 在 手中 ， 具 有 极 大 的 竞 
争 优势 。 

(3) 在 市 场 调节 方面 ， 自 由 竞争 和 芍 断 相 结合 

美国 是 一 个 以 市 场 经济 为 主导 的 国家 ， 优胜劣汰 的 市 场 竞 争 使 其 产业 保持 
旺盛 的 生命 力 。 以 美国 电子 信息 产业 为 例 ，IBM (国际 商业 机 器 ) 公司 在 1965 
年 的 竞争 对 手 只 有 2500 个 ， 但 是 到 了 1992 年 ， 其 竞争 对 手 增加 到 50000 个 ， 该 
行业 的 竞争 变 得 异常 激烈 。 而 正 是 这 种 激烈 的 市 场 竞 争 使 美国 电子 信息 产业 一 
直 保 持 创新 能 力 ， 并 稳定 发 展 。 然 而 ， 在 半导体 照明 产业 上 ， 美 国 的 市 场 集 中 
度 非常 高 。 产 业 链 上 的 每 一 个 环节 都 由 一 家 主要 厂商 把 握 着 ， 从 而 领导 着 美国 
半导体 照明 产业 的 整体 发 展 趋势 。 在 国际 市 场 上 ,美国 半导体 照明 公司 利用 其 
技术 上 的 领先 优势 ， 在 国际 竞争 中 占有 垄断 性 的 地 位 ， 例 如 ，Cree 公司 在 碳化 
奎 (SiC) 衬 底 晶 片 市 场 中 独占 鳌头 ， 市 场 份额 高 达 80% 以 上 。 
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(4) 发 达 的 资本 市 场 

一 个 国家 产业 的 发 展 和 其 资本 市 场 的 发 达 程 度 密切 相关 。 除 了 政府 的 投入 ， 
资本 市 场 也 是 企业 发 展 资金 的 重要 来 源 ， 这 对 高 科技 产业 尤其 重要 。 美 国 发 达 
的 资本 市 场 为 半导体 照明 产业 注入 了 发 展 资金 。 以 Cree 公司 为 例 ， 该 公司 由 两 
个 名 不 见 经 传 的 年 轻 人 在 1987 年 成 立 ， 到 1993 年 就 上 市 ,产值 从 1994 年 的 
5000 万 美元 增长 为 2010 年 的 8. 67 亿美 元 。 

(5) 政府 的 支持 是 产业 发 展 重要 助 推力 

由 于 固态 照明 市 场 的 演变 需要 政府 主动 的 赞助 ， 为 此 美国 政府 从 宏观 规划 、 
技术 研发 、 政 府 采 购 、 协 会 支持 等 四 个 方面 对 半导体 照明 产业 给 予 了 强 有 力 的 
支持 。 

美国 政府 对 半导体 照明 领域 保持 了 持续 较 高 的 资金 投入 。 图 1-1 所 示 为 美 
国 国会 在 2003 ~ 2010 财经 年 度 对 半导体 照明 产业 的 拨款 。 就 其 资助 额度 而 言 ， 
自 2003 年 开始 逐年 增加 ， 其 中 2008 年 受 经 济 危 机 影响 ， 半 导体 照明 领域 投资 有 
所 降低 ， 但 2009 年 美国 提出 的 经 济 复苏 计划 和 再 投资 法 案 ( ARRA) 为 半导体 
照明 领域 一 次 性 投资 5000 万 美元 ， 用 于 加 速 半 导体 照明 产业 跨越 式 发 展 ， 使 
2009 年 度 财 政 拨款 总 额 高 达 7450 万 美元 。 
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图 1-1 2003 ~2010 年 美国 国会 应 用 于 半导体 照明 产业 的 拨款 
(资料 来 源 ，Solid- State Lighting Research and Development: 
Multi- Year Program Plan ，March 2010， 美 国 能 源 部 ( DOE)) 


截至 2010 年 2 月 ， 美 国 财政 拨款 资助 半导体 照明 研发 项 目 达到 67 项 ， 其 中 无 
机 材料 发 光 二 极 管 (LED) 相关 研究 项 目 有 38 项， 财政 投入 9140 万 美元 ; 有 机 材 
料 发 光 二 极 管 (OLED) 研究 项 目 有 29 项 ， 财 政 投入 5620 万 美元 。 

上 述 67 项 用 于 支持 美国 半导体 照明 产业 的 财政 拨款 项 目 中 ,美国 能 源 











拨款 / ( 百 万 ) 美元 















































Se 





【0 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 





部 资助 57 项， 资助 金额 1. 471 亿美 元 ， 美国 科学 基金 办 公 室 的 小 企业 创新 
项 目 (SBIR) 资助 10 项 ， 资 助 金额 360 万 美元 。 图 1-2 为 美国 半导体 照明 
产业 资金 投入 在 半导体 照明 的 核心 技术 研究、 产品 研发 和 生产 制造 领域 的 资 
金 分 配 情况 。 

在 上 述 半 导体 照明 财政 拨款 的 资助 对 象 中 ， 对 半导体 照明 制造 企业 资助 额 
度 较 大 ， 占 总 资助 额度 的 58% ， 其 他 相关 小 型 半导体 照明 企业 、 研 究 机 构 、 重 
点 实验 室 的 资助 比例 分 别 为 20% 、12% 、10% ， 如 图 1-3 所 示 。 
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一- 一 
1-2 美国 半导体 照明 产业 在 研 项 目 资金 图 1-3 美国 半导体 照明 产业 项 目 财 政 拨 
投入 及 经 费 在 各 产业 领域 分 配 (〈 百 万 美元 ) 款 资助 对 象 及 金额 ( 百 万 美元 ) 
(资料 来 源 : Solid- State Lighting Research and (资料 来 源 : Solid- State Lighting Research and 
Development: Multi- Year Program Plan, March Development: Multi- Year Program Plan, March 
2010, DOE) 2010, DOE) 


在 产业 协作 与 管理 方面 ， 美 国 能 源 部 半导体 照明 产业 规划 引导 半导体 照明 
企业 和 研究 单位 推动 半导体 照明 技术 ， 由 实验 室 开 发 向 产业 推广 。 整 个 半导体 
照明 产业 环节 协作 流程 如 图 1-4 所 示 ， 各 环节 协作 关系 如 图 1-5 所 示 。 























图 1-4 美国 半导体 照明 产业 协作 流程 





由 
4 
二 


基础 能 源 科 学 计划 提供 美国 能 源 部 研发 需求 ， 核 心 技术 研发 团队 
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图 1-5 美国 半导体 照明 产业 协作 关系 
(资料 来 源 : Solid- State Lighting Research and Development: Multi- Year Program Plan ， 
March 2010, DOE) 


解决 产业 发 展 的 关键 技术 问题 ， 产 品 开发 部 门将 技术 转化 为 实际 应 用 的 产 
品 ， 上 述 产品 通过 生产 制造 企业 生产 后 由 商业 运作 环节 将 半导体 照明 产品 推 
向 市 场 。 半 导体 照明 参与 单位 提供 半导体 照明 产业 的 研究 重点 ， 加 速 完善 半 
导体 照明 技术 。 标 准 开发 团队 为 半导体 照明 产品 提供 合理 的 评价 标准 与 评估 
体系 。 通 过 上 述 各 个 环节 的 协作 ， 共 同 推 动 半导体 照明 产业 的 发 展 。 


2. 半导体 照明 产业 的 相关 政策 


(1) 国家 半导体 照明 研究 计划 

作为 美国 半导体 照明 的 主要 推进 部 门 ， 美 国 能 源 部 (DOE) 制定 了 一 系 
列 计划 和 政策 支持 半导体 照明 技术 与 产业 的 发 展 。 他 们 于 2000 年 开始 启动 
“国家 半导体 照明 研究 计划 ( National research program on semiconductor light- 
ing)”， 即 “下 一 代 照 明 研究 计划 ( NGLI)”， 总 计 投 资 5 亿美 元 支持 计划 的 
实施 。 该 计划 也 被 列 人 美国 “能 源 法 案 ”， 由 国防 部 高 级 研究 计划 局 
(DARPA) 和 光电 子 产 业 发 展 协会 (OIDA) 负责 执行 ， 共 有 13 个 国家 重点 
实验 室 、 公 司 和 大 学 参加 ， 美 国 采取 各 种 激励 措施 加 强大 学 、 企 业 、 国 家 实 
验 室 的 合作 关系 。 该 计划 的 主要 研究 内 容 是 降低 LED 成 本 和 提升 LED 转换 
效率 、GaN 材料 的 固体 物理 学 问题 、 相 关 MOCVD 工艺 、 低 缺陷 密度 衬 底 、 
优化 需 件 结构 等 。 该 计划 的 或 略 措施 见 表 1-1。 
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表 1-1 “下 一 代 照 明 研究 计划 ”的 战略 措施 
























































美国 政府 部 门 /机 构 研究 计划 及 主要 内 容 

紫外 光 光 源 计划 ， 发 展 用 于 生物 探测 的 半导体 紫 

国防 部 高 级 研究 计划 局 (DARPA) 外 光源 ， 这 些 紫外 光源 经 过 向 下 转型 为 磷 光 体 后 可 
用 于 固态 照明 

国防 部 海军 研究 办 公 室 宽 禁 带 半导体 材料 的 长 期 研究 ， 包 括 GaN 基 材 料 
能 源 部 Sandia 国家 实验 室 为 高 效 固态 照明 建立 科学 及 技术 理论 基础 
能 源 部 照明 研究 与 发 展 (LR&D) 计划 ,目标 是 加 速 研 
es 究 新 的 照明 技术 
能 源 部 Lawrence Berkeley 国家 实验 室 重点 在 有 机 发 光 二 极 管 技 术 和 光源 分 布 系统 











该 发 展 规划 在 时 间 上 分 为 三 个 阶段 ， 发 光 效 率 的 指标 定位 是 从 2002 年 
20lmyW 到 2007 年 75Im/W、 到 2012 年 150Im/W、 到 2020 年 达 200Im/W， 如 图 
1-6 所 示 。 
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图 1-6 “下 一 代 照 明 研究 计划 ”的 目标 


美国 “国家 半导体 照明 研究 计划 ”的 最 终 目 标 是 实现 LED 的 通用 照明 应 
用 ， 和 希望 半导体 照明 技术 的 发 展 能 够 在 以 下 三 方面 对 美国 产生 巨大 的 影响 : 大 
幅度 地 节省 能 源 消 耗 量 、 节 约 开支 和 减少 发 电厂 ; 有 利于 环境 保护 ; 使 人 的 视 
觉 感受 更 加 丰富 和 更 为 舒适 。 

(2) 固态 照明 研究 与 发 展 计划 

随后 ， 由 美国 能 源 部 负责 制定 了 “固态 照明 研究 与 发 展 计划 ”。 该 计划 为 半 
导体 照明 确定 了 无 机 发 光 二 极 管 (LED) 和 有 机 发 光 二 极 管 ( OLED) 两 个 方 
向 ,已 进行 了 多 次 修订 。 该 计划 的 战略 措施 见 表 1-2。 
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表 1-2 “固态 照明 研究 与 发 展 计划 ”的 战略 措施 
美国 政府 部 门 /机 构 究 计划 及 主要 内 容 


基础 研究 ， 主 要 涉及 物理 、 化 学 和 材料 等 领域 的 
基础 问题 














N= 














能 源 部 








核心 技术 研究 ， 侧 重 于 技术 的 应 用 研究 ， 特 别 要 
求 满足 器 件 性 能 和 成 本 目标 





nu 








学 术 机 构 、 国 家 实验 室 和 科研 院 所 














产品 开发 ， 利 用 已 研究 的 基础 或 应 用 知识 ， 开 发 
企业 或 改进 商用 原材料 、 器 件 或 光源 ， 开 发 活动 围绕 市 
场 应 用 所 关注 的 产品 价格 、 质 量 和 性 能 参数 进行 





















































最 近 一 次 修订 的 计划 已 经 将 技术 发 展 的 时 间 表 更 新 为 : 到 2010 年 、2012 年 
和 2015 年 ， 无 机 发 光 二 极 管 的 发 光 效 率 目标 分 别 达到 129Im/W、151ImAW 和 
184Im/W， 有 机 发 光 二 极 管 的 发 光 效 率 目 标 分 别 达 到 65lImA/W、100Im/W 和 
189lImAW ,如 图 1-7 所 示 。 
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图 1-7 “固态 照明 研究 与 发 展 计划 ”的 目标 





(3) 固态 照明 商业 化 支持 五 年 计划 
为 推动 半导体 照明 应 用 的 实质 性 发 展 ，2007 年 4 月 ， 美 国 能 源 部 又 发 布 了 
“固态 照明 商业 化 支持 五 年 计划 ”草案 ， 作 为 国家 战略 的 一 部 分 ， 进 一 步 加 速 了 
高 效率 固态 照明 产品 进入 实用 市 场 。 该 草案 为 产品 的 商业 化 活动 提供 了 一 个 基 
本 框架 ， 描 述 了 产品 如 何 对 准 通用 照明 市 场 ,包括 家 庭 、 商 业 、 工 业 和 室外 照 
明 ， 并 要 求 与 “固态 照明 研究 与 发 展 计划 ” 相 协 调 ， 其 目的 是 加 速 半 导体 照明 
的 商业 化 进程 ， 最 大 限度 地 节约 能 源 。 
该 计划 的 战略 措施 包括 :“ 能 源 之 星 ” 计 划 、“ 明 日 照明 ”设计 竞赛 、 商 用 
产品 检验 计划 、 技 术 信 息 的 开发 与 传播 、 标 准 和 测试 程序 的 开发 等 。 
商业 化 支持 计划 的 目标 是 中 提升 高 效 发 光 二 极 管 光 源 的 制造 水 平 ， 到 
2012 年 美国 市 场 能 够 推出 的 商用 暖 白 发 光 二 极 管 照明 光源 至 少 达 到 105lmyW 的 
“Ts 
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发 光 效 率 ， 商 用 冷 白 发 光 二 极 管 照 明光 源 至 少 达 到 135lmvyW 的 发 光 效 率 ; @ 加 
快 基于 半导体 照明 技术 的 照明 光源 市 场 开 发 ， 从 2012 年 后 每 年 能 够 销售 500 万 
只 满足 “能 源 之 星 ” 计 划 要 求 的 光源 ; 思 逐 步 推 广 应 用 半导体 照明 光源 ， 到 
2012 年 实现 每 年 至 少 节约 电能 19TW .h [ 即 190 亿 kW-:h (1kW -俗称 为 1 
度 电 ) ] 。 

(4) 复苏 与 再 投资 法 案 (ARRA ) 

2009 年 2 月 15 日 ， 总 额 达 7870 亿美 元 的 《美国 复苏 与 再 投资 法 案 》 由 美 
国 总 统 奥 巴 马 签署 生效 。 该 方案 以 通过 “能 源 之 星 (Energy Star)” 认 证 的 产品 
为 主 ， 其 中 投入 3 亿美 元 到 各 州 政府 支持 节能 家 电 补 助 ， 直 到 预算 花费 结束 。 
同一 年 ， 美 国 环保 署 在 “能 源 之 星 ” 项 目 中 推进 LED 产品 ， 对 达到 美国 政府 技 
术 要 求 的 产品 加 贴 “ 能 源 之 星 ” 标 识 ， 从 而 在 进入 美国 市 场 时 获得 相应 的 政策 
支持 。 在 节能 补贴 活动 中 ， 政 府 推广 LED 产品 取代 震 虹 灯 类 广告 牌 (20 亿美 元 
市 场 ) 。 


3. 半导体 照明 技术 及 产业 发 展 状况 


美国 半导体 照明 产业 引领 了 全 球 半 导体 照明 产业 的 发 展 方向 与 趋势 ， 尤 其 
是 在 外 延 和 芯片 领域 的 优势 非常 突出 。 在 美国 ， 半 导体 照明 产业 集中 度 比 较 高 ， 
主要 代表 企业 有 Cree 、Gelcore 和 Lumileds 等 公司 ,它们 在 装备 、 材 料 、 器 件 、 
应 用 方面 整体 达到 国际 领先 水 平 。 其 中 Cree 公司 是 唯一 能 够 提供 商用 SiC 衬 底 
的 企业 。 

经 过 美国 政府 近 几 年 不 断 的 资助 与 支持 ， 半 导体 照明 产业 在 美国 取得 了 快 
速 的 发 展 ， 其 相关 领域 的 核心 技术 在 世界 范围 内 也 处 于 领先 地 位 。 为 了 提高 半 
导体 照明 灯具 质量 、 降 低 半 导体 照明 灯具 成 本 ， 美 国 准 备 以 下 述 半导体 照明 关 
键 技术 作为 研发 重点 ， 并 提出 了 产业 相关 产品 的 技术 指标 ， 争 取 在 半导体 照明 
领域 取得 更 大 的 突破 。 

(1) 无 机 发 光 二 极 管 (LED) 照明 灯具 的 研究 重点 与 技术 指标 

无 机 LED 照明 灯具 的 研究 重点 如 下 : 

1) 发 光 材料 研发 领域 。 鼓 励 研发 高 效率 红 光 和 绿 光 发 光 材 料 ， 用 以 提高 混 
色 型 封装 白光 LED 效率 ， 降 低 白光 LED 的 热 敏感 参数 ， 提 高 白光 LED 的 热 可 靠 
性 。 鼓 励 研 发 高 质量 LED 外 延 衬 底 材 料 (例如 GaN 衬 底 ) ， 用 以 提高 半导体 照 
明 外 延 讨 底 材 料 生 长 质量 。 

2) LED 设计 领域 。 优 先 开 发 新 型 发 光 材 料 和 发 光 器 件 结构 ， 获 得 LED 性 
能 的 提升 。 

3) LED 封装 领域 。 研 究 重 点 为 提高 荧光 粉 的 寿命 、 光 色 控 制 性 能 和 光 转 换 
效率 。 优 先 发 展 适 用 于 通用 照明 产品 的 低 成 本 、 易 集成 、 颜 色 稳定 、 颜 色 一 臻 
.8 . 
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性 好 、 热 稳定 性 能 优异 、 光 学 分 布 优化 的 封装 设计 结构 。 

4) 照明 灯具 开发 应 用 技术 领域 。 要求 开 发 具有 高 可 靠 性 的 半导体 照明 灯具 ， 
设计 更 为 准确 的 半导体 照明 灯具 可 靠 性 检测 方案 ,改善 照明 灯具 电子 设备 可 靠 性 ， 
通过 技术 改进 确保 灯具 颜色 和 质量 在 照明 灯具 有 效 寿命 时 间 内 的 一 致 性 。 

美国 固态 照明 研究 与 发 展 计划 对 技术 水 平 的 发 展 预测 最 能 反映 技术 进步 趋 
势 ， 见 表 1-3。 固 态 照明 委员 会 制定 到 2020 年 止 为 以 市 场 为 导向 的 固态 照明 发 
展 里 程 碑 ，2020 年 的 目标 为 市 场 销售 的 一 般 等 级 LED 灯具 发 光 效 率 达到 1401lm/ 
W 以 上 。 


表 1-3 当前 白光 LED 行业 水 平 及 发 展 预 测 " 




































































项 目 2009 年 2010 年 | 2012 年 | 2015 年 | 2020 年 
商用 冷 白 光 发 光 效率 / (lIm/W，25 人 C ) 113 134 173 215 243 
商用 冷 白光 器 件 价格 /( 美 元 /klm) 25 13 6 2 1 
商用 上 暧 白光 发 光 效率 / (lIm/W,，25 人 C ) 70 88 128 184 234 
商用 暖 白光 器 件 价 格 /( 美 元 /klm) 36 25 11 3.3 1.1 





Qa 资料 来 源 : Solid- State Lighting Research and Development: Multi- Year Program Plan, March 2010 ， 
DOE, 


(2) 有 机 发 光 二 极 管 ( OLED) 照 明灯 具 的 研究 重点 与 技术 指标 

OLED 照明 灯具 的 研究 重点 如 下 : 

1) 发 展 新 型 稳定 的 白光 OLED 材料 和 器 件 ， 以 降低 电压 ， 增 强 外 量子 效 
率 ， 改 善 器 件 寿命 。 新 材料 和 新 结构 的 最 终 发 展 目的 是 为 改善 器 件 性 能 ， 使 其 
更 好 地 与 照明 灯具 匹配 。 

2) 鼓励 研发 低 成 本 、 易 制作 的 OLED 阴极 和 阳极 材料 与 结构 ， 使 其 可 以 在 
大 面积 平板 器 件 表 面 有 效 均 匀 地 提供 电流 。 两 种 电极 要 求 平整 ， 且 具有 一 定 的 
化 学 稳定 性 ， 以 便于 提高 OLED 光源 寿命 。OLED 的 出 光一 侧 电 极 要 求 设 计 为 透 
明 电 极 ， 透 明 电 极 可 以 设计 为 单 片 结构 或 者 具有 电极 图 形 的 分 块 结构 ， 透 明 电 
极 可 以 由 金属 栅 格 支撑 。 

3) 鼓励 开发 实用 的 、 可 以 规模 化 生产 的 新 型 OLED 材料 、 器 件 和 封装 制作 
工艺 。 

4) 在 保证 不 显著 增加 大 面积 OLED 照明 平板 的 厚度 和 成 本 前 提 下 ， 鼓 励 开 
发 新 型 OLED 光学 结构 ,以 提高 OLED 平板 光源 的 出 光 效 率 。 

5) 支持 研发 大 面积 OLED 和 平板 封装 OLED ， 降 低 封 装 成 本 ， 促 进 OLED 
光源 的 环境 适应 能 力 ， 提 高 器 件 散热 性 能 。 利 用 新 型 封装 结构 增强 OLED 出 光 
效率 。 通 过 探索 OLED 平板 光源 的 失效 机 制 ， 增 加 光源 可 靠 性 ， 延 长 OLED 光源 
的 寿命 。 
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2008 年 ， 美 国 提出 OLED 光源 的 技术 目标 是 ， 发 光 效率 为 25lIm/W， 色 温 区 
间 位 于 3000 ~4000K， 显 色 指 数 大 于 80 ， 寿 命 大 于 5000h。 计 划 2020 年 OLED 灯 
具 发 光 效 率 目标 为 127ImA/W， 代 工 价 格 目 标 则 为 6 美元 /klm 或 80 美元 /m 。 目 
前 ，OLED 照明 尚未 达到 量 产 阶段 。 


二 .日 本 


日 本 半导体 照明 产业 的 发 展 历史 比较 长 ， 其 早 在 1998 年 启动 了 “21 世纪 光 
计划 ”， 并 拥有 日 亚 〈(Nichia) 等 世界 一 流 的 半导体 照明 企业 ,在 LED 研发 和 产 
业 化 方面 也 居于 世界 前 列 。2010 年 日 本 更 将 半导体 照明 灯具 纳入 环保 积分 补贴 
范围 ， 加 快 在 功能 性 照明 领域 的 应 用 。 日 本 政府 使 用 大 量 特定 的 技术 创新 政策 
鼓励 、 刺 激 产 业 技术 的 发 展 ， 其 中 主要 是 经 济 资助 政策 和 组 织 协调 政策 ， 经 济 
资助 政策 包括 财政 补贴 、 税 收 优惠 和 贷款 优惠 三 大 政策 。 


1. 半导体 照明 产业 发 展 模式 分 析 


日 本 产业 政策 的 制定 和 实施 主要 是 经 济 产业 省 (METI， 原 称 为 通 产 省 ) ， 
经 济 产 业 省 通过 电子 工业 振兴 运动 、 大 规模 集成 电路 攻关 等 ， 在 政府 强 有 力 的 
领导 和 干预 下 ， 极 大 地 促进 了 日 本 机 械 与 电子 工业 的 发 展 。 日 本 半导体 照明 产 
业 的 发 展 模式 与 美国 非常 类 似 ， 主 要 是 采取 技术 领先 的 产业 发 展 策略 ， 通 过 专 
利 权 等 方式 设立 壁垒 ; 同时 ,通过 技术 歼 断 的 优势 获得 超额 利润 。 日 本 发 展 模 
式 的 具体 特点 有 如 下 几 点 : 

(1) 在 完善 的 技术 研发 体系 下 实行 技术 领先 的 产业 发 展 策略 

与 美国 一 样 ， 日 本 在 半导体 照明 产业 发 展 上 也 是 实施 技术 领先 的 产业 发 展 
策略 ， 而 且 也 是 以 基础 技术 研发 为 重点 。 这 与 日 本 以 前 的 做 法 有 所 区 别 ,在 历 
史上 , 日 本 的 国家 技术 研发 体系 一 般 以 应 用 性 开发 为 主 ， 而 美国 则 更 加 侧重 于 
基础 技术 研发 ; 但 在 半导体 照明 产业 发 展 上 ， 两 个 国家 都 选择 了 以 基础 技术 研 
发 为 基础 的 技术 领先 的 产业 发 展 策略 。 

(2) 产业 链 完 整 

日 本 半导体 照明 产业 结构 与 美国 相似 ， 市 场 集中 度 非常 高 ， 都 是 由 几 家 大 
型 公司 领导 产业 发 展 。 例 如 ， 在 产业 链 上 游 ， 主 要 以 Nichia 公司 及 Toyoda Gosei 
公司 为 龙头 ， 近 年 又 有 Nitride 公司 、 星 和 电机 公司 的 崛起 ;而 在 封装 及 下 孵 应 
用 领域 ， 也 有 大 型 专业 LED 照明 广 开 发 照明 市 场 ， 如 Citizen 公司 、Stanley 公 
司 、Panasonic 公司 、Sharp 公司 、TOSHIBA 公司 。 目 前 ， 日 本 半导体 照明 产业 
已 经 形成 了 从 上 游 到 下 游 应 用 的 完整 产业 链 。 
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(3) 强大 的 政府 支撑 体系 

日 本 是 产业 政策 的 发 起 国 ， 也 是 成 功 实行 产业 政策 的 典型 国家 ， 一 向 以 使 
用 灵活 有 力 的 产业 政策 干预 经 济 发 展 著称 于 世 ， 在 半导体 照明 产业 方面 也 不 例 
外 。 与 欧美 国家 相 比 ， 日 本 半导体 照明 产业 无 论 在 上 、 中 、 下 游 发 展 皆 为 齐全 
和 完善 ， 且 拥有 制程 上 的 专利 与 设备 开发 能 力 ， 因 此 政策 上 主要 是 针对 透 过 产 
品 补贴 达到 减 排 政策 。 

产业 政策 的 成 功 实施 使 日 本 的 赶 超 发 展 战略 得 以 实现 ， 可 供 借鉴 之 处 有 : 
中 营造 竞争 性 研究 环境 。 通 过 增加 竞争 性 研究 资金 的 比例 、 改 革 现 有 的 研究 评 
价 体制 、 延 长 研究 人 员 的 聘任 期 (从 3 年 延长 到 5 年 ) 等 举措 ， 为 科学 家 创造 
可 以 发 挥 其 独创 性 的 竞争 环境 ; 又 使 其 所 从 事 的 科学 研究 适应 国家 发 展 战略 目 
标 和 社会 公众 的 需求 ， 从 科学 、 经 济 、 社 会 三 个 角度 进行 评价 和 公共 选择 。 
@ 大 力 扶持 新 工业 的 制度 。 进 行 调研 ， 起 草 关于 新 工业 的 需要 及 发 展 前 景 的 基 
本 政策 报告 ; 由 经 济 产 业 省 批准 外 汇 配 额 ， 由 开发 银行 对 新 工业 提供 贷款 ; 颁 
发 外 国 技术 进口 许可 证 ; 确定 为 战略 性 产业 ， 准 许 对 其 投资 作 特别 加 速 折旧 |; 
无 偿 或 以 象征 性 价格 提供 整修 好 的 土地 ， 以 便 建 造 厂 房 和 安装 设备 ; 减免 关 控 
性 税收 ; 成 立行 政 指导 卡特 尔 ， 在 各 个 公司 之 间 调 节 竞 争 和 协调 投资 。 

在 组 织 协调 方面 ， 日 本 参与 半导体 照明 技术 及 产业 发 展 的 主要 组 织 机 构 和 
企业 及 其 关系 如 图 1-8 所 示 。 


日 本 经 济 产业 省 〈 原 通 产 省 ) | 新 能 源 和 于 业 技术 促进 委员 会 
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Mitsubishi Cable Industries 公 司 


A 
设备 及 材料 晶体 生长 LED 照明 系统 及 应 用 
及 芯片 
图 1-8 日 本 半导体 照明 产业 协作 关系 


在 产 学 合作 上 ， 日 本 政府 也 有 支持 方案 。 例 如 ， 由 于 Nichia 公司 位 于 日 本 
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德 岛 县 的 阿南 市 ， 该 市 的 阿南 工业 高 等 专门 学 校 专 门 申请 日 本 文部 科学 省 
(MEXT) 的 科学 技术 振兴 经 费 ， 投入 2. 3 亿 日 元 的 预算 协助 阿南 市 的 地 域 再 生 
计划 与 阿南 工业 高 等 专门 学 校 的 LED 技术 人 才 培 养 。 


2. 半导体 照明 产业 的 相关 政策 


(1) 大 型 国家 技术 研发 计划 一 一 “21 世纪 光 计 划 ” 

日 本 于 1998 年 开始 “21 世纪 光 计划 ”， 整 个 计划 财政 预算 为 60 亿 日 元 ， 是 
全 球 第 一 个 以 半导体 照明 技术 为 主 的 国家 发 展 计划 。 该 计划 由 日 本 经 济 产 业 省 
(METI) 为 新 能 源 和 工业 技术 发 展 组 织 (NEDO) 提供 资助 ， 具 体 由 NEDO 和 日 
本 金属 研究 开发 中 心 (JRCM) 共同 实施 。 其 研发 工作 由 4 所 大 学 、13 家 企业 和 
1 个 协会 (日 本 电灯 制造 协会 ) 合作 完成 。1998 ~ 2002 年 是 该 计划 的 第 一 期 ， 
政府 投入 50 亿 日 元 用 于 开发 白光 LED 照明 光源 ， 目 标 是 2005 年 生产 出 第 一 代 
普通 照明 LED 光源 代替 白炽 灯 和 荧光 灯 ， 并 计划 5 年 内 开发 新 型 半导体 材料 、 
衬 底 、 荧 光 粉 和 照明 灯具 等 。 

日 本 已 经 完成 计划 的 第 一 期 目标 ， 正 在 组 织 实施 第 二 期 计划 ， 在 2006 年 完 
成 用 白光 LED 照明 替代 50% 传统 照明 的 目标 ， 计 划 2010 年 发 光 效 率 达 到 
120lIm/W， 主 要 研究 领域 见 表 1-4。 

表 1-4 日 本 “21 世纪 光 计 划 ” 的 主要 研究 领域 





















































领域 研究 内 容 
感光 化 合 物 半导体 材料 特性 与 发 光 结 构 
外 延 化 合 物 半 导体 外 延 衬 底 
装置 化 合 物 半 导体 外 延生 长 
灯 荧光 粉 及 照明 灯具 
设备 制定 半导体 照明 灯具 国家 标准 








“21 世纪 交 计 划 ” 之 后 ， 日 本 未 再 有 以 技术 研发 为 主体 的 大 型 国家 计划 出 
现 ， 而 是 针对 不 同 的 应 用 领域 推出 产业 发 展 推动 计划 。 由 此 可 以 判断 ， 日 本 半 
导体 照明 政策 走向 由 过 去 以 协助 技术 成 长 为 主 ， 转 向 于 培育 和 推动 市 场 需求 、 
协助 LED 标准 制定 等 方式 来 推动 产业 发 展 。 

(2) “领跑 者 (Top Runner)” 计 划 

1998 年 日 本 政府 修订 了 节能 法 ， 同 时 推出 了 “领跑 者 ”计划 。 该 节能 法 设 
定 的 能 效 标准 是 同类 产品 的 平均 绩效 标准 目标 ， 而 非 最 低 绩效 标准 ， 即 生产 商 
可 以 推出 低 于 该 标准 的 产品 ， 但 需要 推出 其 他 更 高 能 效 的 产品 ， 以 使 得 整个 公 
司 同类 产品 的 平均 绩效 高 于 法 定 标准 。 

“领跑 者 ”计划 针对 特定 项 目 产 品 ， 设 定 了 目前 最 高 能 效 目 标 与 时 间 表 ， 规 
.12. 
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定 生产 商 须 在 规定 时 间 内 达成 此 项 目标 。 一 般 设 定 达 成 时 间 为 4~8 年 ， 最 述 在 
2010 年 之 前 需要 达成 目标 。 依 据 该 计划 规定 ， 生 产 商 须 在 产品 上 标示 强制 性 能 
效 信息 ， 但 生产 商 也 可 选择 使 用 日 本 标准 协会 (JIS) 推出 的 自愿 性 “节能 标 章 
计划 书 (ELSP)” 的 能 源 标识 来 显示 其 节能 绩效 。 

“领跑 者 ”计划 包含 空调 器 、 电 冰箱 和 电机 等 13 类 电器 的 能 效 指 导 标 准 ， 
都 是 按照 当前 该 类 产品 最 先进 的 水 平 (领跑 者 ) 制定 的 ， 每 3 ~5 年 更 新 一 次 。 
每 类 产品 均 要 与 “领跑 者 ”的 水 平 进 行 比较 ， 并 贴 放 星 级 标签 ， 以 标示 与 领跑 
者 的 差距 及 使 用 一 年 所 需 的 电费 (检测 结果 由 日 本 节能 中 心 出 具 ) 。 这 13 类 电 
器 商品 在 出 售 时 均 由 零售 商 加 贴 节 能 标志 。 在 “领跑 者 ”政策 的 激励 下 ， 日 本 
各 大 企业 都 把 提高 产品 能 效 放 在 企业 发 展 计划 的 重要 位 置 ， 将 节能 技术 的 研发 
和 应 用 视 为 产品 竞争 力 的 重要 手段 ; 消费 者 在 购买 时 也 能 通过 节能 标志 货 比 三 
家 ， 选 择 其 中 节能 省 钱 的 产品 ， 达 到 了 市 场 选择 节能 产品 的 目的 。 

计划 实施 多 年 以 来 ， 激 励 了 制造 商 更 多 地 开发 节能 产品 ， 通 过 制造 商 的 努 
力 ， 各 种 电器 都 实现 了 超出 当初 预想 的 能 效 要 求 ， 半 导体 照明 产业 的 发 展 也 因 
此 受益 。 

(3) 白光 LED 理疗 应 用 计划 

该 计划 于 2004 年 开始 ，2009 年 结束 ， 由 日 本 文部 科学 省 (MEXT) 提供 
1200 万 美元 ， 支 持 白光 LED 在 医疗 卫生 领域 的 应 用 研究 和 产业 发 展 。 该 计划 有 
多 所 大 学 及 20 多 家 相关 企业 参与 ， 目 标 是 开发 通用 理疗 光源 、 介 入 医疗 设备 以 
及 高 性 能 诊断 设备 。 

(4) 铁路 信号 灯 LED 应 用 技术 计划 

该 计划 由 日 本 经 济 产业 省 (METI) 通过 新 能 源 和 工业 技术 发 展 组 织 ( NEDO) 
提供 50% 的 研发 基金 ， 用 以 发 展 将 铁路 信号 灯光 源 由 白炽 灯 转 变 为 半导体 照明 的 
技术 和 产品 。 超 高 亮度 LED 灯 用 于 交通 信号 灯 、 和 警示 灯 、 标 志 灯 现 已 遍及 世界 各 
地 ， 市 场 广阔 ， 需 求 量 增长 很 快 。 日 本 每 年 在 交通 信号 灯 上 的 耗 电 量 约 为 100 万 
kW .Ph， 采 用 超 高 亮度 LED 灯 取 代 白 炽 灯 后 ， 其 耗 电 量 仅 为 原来 的 12% 。 

(5) 大 功率 、 高 显 色 指 数 的 大 尺寸 白光 LED 计划 

该 计划 由 日 本 科学 技术 振兴 机 构 (JST) 发 起 ， 时 间 为 2004 ~ 2006 年 。 该 计 
划 通 过 资助 相关 公司 启动 LED 通用 照明 产品 的 研发 以 参与 政府 的 绿色 产品 计划 ， 
对 公司 的 研发 进行 资助 ， 并 在 产品 获得 应 用 后 对 企业 进行 33% 的 成 本 返还 。 

(6) 促进 税法 

2005 年 12 月， 日 本 政府 对 税法 进行 了 改 订 ， 增 加 了 能 源 需求 改善 促进 税 
制 ， 将 LED 照明 装置 列 为 税收 奖励 对 象 。 其 规定 在 2006 ~ 2007 两 年 内 ， 企 业 或 
组 织 使 用 LED 照明 装置 取代 白炽 灯 照 明 装 置 ， 可 获得 投资 额 130% 超额 折旧 ， 
或 者 是 投资 额 7% 的 税率 减免 ， 从 而 降低 LED 照明 装置 与 传统 照明 装置 的 购买 
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成 本 落差 ， 提 高 企业 使 用 半导体 照明 产品 的 意愿 。 

(7) Eco- Point 制度 

2010 年 1 月 28 日 ， 日 本 经 济 产 业 省 的 包括 2683 亿 1000 万 日 元 信息 政策 预 
算 在 内 的 第 2 次 补充 预算 案 获 准 通过 ， 其 中 2321 亿 4000 万 日 元 用 于 延长 环保 积 
分 (Eco-Point) 制度 ， 延 至 2010 年 年 底 ， 其 预算 金额 分 布 如 图 1-9 所 示 。 新 
Eco- Point 制度 对 半导体 照明 产业 的 扩大 起 到 了 积极 的 推动 作用 。 

Eco- Point 制度 主要 是 以 
家 负担 的 方式 将 相当 于 产品 价 
格 5% 的 费用 作为 “Eco-Point” 
















基于 IT 技术 的 
生活 低 碳化 
54.7(2%) 













还 原 至 消费 者 身上 ， 届 时 消费 a 推动 绿色 创新 
者 可 利用 累积 的 点 数 交换 其 他 Point] a 
产品 ， 如 图 1-10 所 示 。 新 制度 “全 
将 把 针对 适用 商品 数字 电 型 产业 就 业 





297.1(11.1%) 


视 机 、 空 调 带 及 电 冰 箱 的 环保 
积分 奖励 时 间 延 长 至 2010 年 底 
(但 会 提高 适用 家 电 的 节能 标 图 1-9 2010 年 经 济 产业 省 信息 政策 预算 金额 分 布 
Be a (资料 来 源 : 日 本 0 

、 、 、 页 和 作 外 将: 本 经 济 产 业 省 年 ， 国 家 半导体 照 - 程 
铝 )， 并 且 此 次 列 为 对 象 的 产 研发 及 产业 联盟 (CSA) 整理 ) 
品 除 了 现行 的 薄型 电视 机 、 电 
冰箱 和 冷气 空调 器 之 外 ， 还 追加 了 LED 照明 产品 。 为 了 促进 消费 者 更 换 为 节能 
效果 更 高 的 灯泡 型 LED 等 ， 还 变更 了 部 分 环保 积分 方式 。 首 先 ， 新 制度 采用 
“即时 兑换 ”制度 ， 即 在 购买 环保 积分 对 象 商品 时 ， 当 场 获得 环保 积分 ， 并 兑换 
商品 ， 而 通常 的 兑换 手续 需要 在 注册 申请 积分 后 方 可 兑换 商品 。 可 利用 新 制度 


让 补贴 寺 划 下 ， 
| 家 电 零 售 店 Eco Peint 管理 局 | 
-| 邮寄 等 方式 | -商品 交换 券 > 


空调 器 ， 电 冰箱 
| 消 | Eco-Point 申 请 1. 全 国 通用 券 


wl) 
者 2. 地 域 券 

3. 地 方 券 

4. 环保 团体 券 


人 2009 年 12 月 以 后 ， a 
:| ”2010 年 1 月 以 后 ， 在 指定 地 方 购 可 以 以 券 抵 扣 现金 ||“ 
:| 买 星 以 上 产品 


图 1-10 ”Eco- Point 制度 对 节能 产品 消费 需求 的 推动 机 制 
(资料 来 源 : 日 本 经 济 产 业 省 2010 年 ) 













































Eco-Point 换 产 品 









提供 资金 
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即时 兑换 的 环保 商品 包括 “灯泡 型 LED” “灯泡 型 荧光 灯 ” 以 及 “充电 式 镍 所 
电池 ”等 。 其 次 ， 在 即时 兑换 这 些 环保 商品 时 ， 将 采用 1 积分 折合 2 日 元 的 优 
惠 政策 (通常 为 1 积分 折合 1 日 元 )。 由 此 ， 用 2000 积分 即 可 即时 兑换 购买 
4000 日 元 的 LED 灯泡 。 


3. 半导体 照明 技术 及 产业 发 展 状况 


在 日 本 ， 以 Nichia 公司 、Toyoda Gosei 公司 、 大 阳 日 酸 公 司 、 名 古 屋 大 学 、 
名 城 大 学 等 为 代表 ,在 MOCVD 装备 、 材 料 外 延 和 器 件 工艺 方面 引领 半导体 照明 
产业 研发 。 特 别 是 Nichia 公司 ， 在 全 球 半 导体 照明 产品 的 主要 生产 国 均 拥有 大 
量 的 专利 ， 其 中 在 日 本 拥有 640 多 项 发 明 专 利和 近 500 项 设计 专利 ， 在 美国 拥有 
230 多 项 发 明 专 利和 160 多 项 设计 专利 ， 在 韩国 和 我 国 均 分 别 拥 有 100 多 项 发 明 
专利 和 设计 专利 。 其 超 强 的 技术 能 力 使 得 几乎 所 有 与 GaN- LED 相关 的 领域 都 有 
Nichia 公司 的 产品 。 
促进 半导体 照明 系统 普及 的 日 本 国内 业界 团体 于 近期 公开 了 照明 器 具 用 高 
功率 白光 LED 的 技术 开发 蓝图 ， 分 别提 出 了 白光 LED 高 效率 型 产品 、 高 显 色 型 
产品 以 及 灯泡 色 型 产品 到 2020 年 的 发 光 效 率 目标 等 ， 见 表 1-5。 
表 1-5 日 本 JLEDS 高 功率 白光 LED 的 发 光 效 率 目标 



































(单位 : Im/W) 

名 称 2008 年 2010 年 2015 年 

白光 LED 高 效率 型 产品 100 130 160 
白光 LED 高 显 色 型 产品 80 120 140 
白光 LED 灯泡 色 型 产品 70 90 130 














按照 目标 ，2015 年 前 后 ,白光 LED 的 发 光 效 率 预 计 将 达到 150lm/W 
(一 般 情 况 下 ， 荧 光 灯 中 高 效率 型 产品 的 发 光 效率 为 100Im/W 左右 ) 。 白 光 LED 
的 高 效率 型 、 高 显 色 型 、 灯 泡 色 型 产品 2010 年 预计 分 别 达 到 130lmXyW 左右 、 
120lImAW 左右 和 90lImAW 以 上 ， 而 2015 年 ， 预 计 分 别 达 到 160lm/W 以 上 、 
140lmAW 以 上 和 130lm/W 左右 。 关 于 半导体 照明 的 普及 ,技术 开 发 蓝图 中 表示 ， 
将 在 发 光 效 率 超 过 100lmAW 的 2010 年 前 后 以 商业 设施 为 中 心 进行 普及 。 在 光 的 
质量 (白光 LED 发 出 的 光 的 色调 、 色 温 、 显 色 性 等 ) 得 到 改善 的 2015 年 前 后 ， 
LED 照明 将 在 办 公 室 和 住宅 领域 得 以 普及 。 


三 、 韩 


韩国 资源 比较 贫乏 ， 节 能 已 经 成 为 韩国 最 重要 的 国家 战略 之 一 ， 具 有 重大 
。1S . 
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节能 和 环保 意义 的 半导体 照明 产业 备 受 韩国 政府 的 重视 。2009 年 ， 韩 国 将 太阳 
能 、 半 导体 照明 、 混 合 动力 汽车 列 为 绿色 增长 三 大 引擎 ， 计 划 到 2012 年 成 为 半 
导体 照明 产业 世界 前 三 强 。 


1. 半导体 照明 产业 发 展 模式 分 析 


在 高 科技 产业 发 展 上 ， 昔 国 模式 的 特点 是 注重 发 挥 比较 优势 ， 善 于 抓 住 产 
业 转 移 机 遇 ， 在 引进 和 吸收 的 过 程 中 ， 通 过 实施 大 公司 的 战略 ， 保 护 本 国 市 场 ， 
推进 国产 化 。 同 时 ， 政 府 成 立 专职 机 构 进 行 管理 、 规 划 和 指导 产业 发 展 ， 制 定 
相关 的 产业 和 技术 发 展 战 略 ， 并 在 政府 协调 下 高 效率 进行 。 就 半导体 照明 产业 
而 言 ， 产 业 发 展 模式 可 以 归纳 为 以 下 几 点 : 

(1) 政府 主导 下 的 大 企业 扩张 

韩国 一 直 在 政府 主导 下 推行 大 企业 战略 。 政 府 与 银行 联手 为 企业 提供 资金 ， 
培育 大 企业 集团 。 最 终 大 企业 集团 不 仅 成 为 生产 经 营 的 主体 、 对 外 贸易 的 中 坚 ， 
而 且 也 是 技术 开发 、 引 进 外 资 、 信 息 情 报 收 集 的 核心 力量 ， 并 且 垄 断 着 韩国 的 
各 种 产业 部 门 ， 控 制 韩 国 的 经 济 命脉 。 由 于 半导体 照明 产业 属于 技术 和 资金 密 
集 产业 ， 前 期 研发 投入 巨大 ， 投 资 风 险 高 ， 一 般 小 企业 难以 满足 该 产业 上 中 游 
的 资金 需求 ， 而 这 种 大 企业 战略 对 韩国 半导体 照明 产业 的 发 展 自然 会 起 到 积极 
的 推进 作用 ， 例 如 目前 韩国 上 中 游 的 技术 大 多 是 由 三 星 公 司 人 研发 成 功 的 。 圩 国 
政府 在 支持 Samsung、LG、 现 代 等 大 企业 在 技术 开发 的 同时 ， 让 中 小 企业 也 参与 
进来 ， 以 避免 搁 术 分 布 的 不 平衡 ， 从 而 带动 整个 产业 发 展 。 目 前 这 些 中 小 企业 
的 发 展 大 都 定位 于 前 沿 技术 的 研发 ， 瞄 准 自 有 专利 技术 的 产业 化 。 在 技术 转移 
平台 营造 方面 ， 韩 国政 府 每 年 拨付 专款 用 于 支持 中 小 企业 ， 银 行 、 风 险 投资 财 
团 也 给 予 易 力 协助 。 

(2) 采取 产业 集聚 加 速 发 展 

韩国 现任 政府 在 高 科技 产业 方面 ， 通 过 培育 全 球 竞争 力 的 企业 群 来 强化 产 
业 竞 争 力 ， 主 要 措施 包括 : 由 以 支撑 潜力 企业 稳健 成 长 取代 支援 创业 ， 并 强化 
企业 之 间 的 整合 ; @ 构 建 企 业 之 间 的 协力 系统 ， 促 进 地 区 集聚 度 和 特色 ; 吧 文 
援 核心 技术 开发 ， 培 育 优秀 人 才 ， 对 优秀 技术 人 才 进 行 国家 层面 的 保护 和 奖励 。 
例如 ， 在 韩国 2000 年 的 光 产 业 发 展 计 划 中 ， 政 府 提 出 利用 区 域 集 聚 效应 、 国 家 
扶持 以 及 建立 全 球 合作 网 络 三 种 方式 引导 产业 发 展 ， 并 由 政府 拨款 1 亿美 元 进 
行 产 业 基 地 建设 。 

为 建构 半导体 照明 稳定 成 长 基础 ， 韩 国 不 仅 计划 打造 地 区 半导体 照明 相关 
园区 ， 以 加 强 半导体 照明 产业 垂直 整合 ， 也 非常 注重 知识 产权 保护 ， 透 过 构建 
专利 资料 库 等 方式 强化 半导体 照明 专利 能 力 。 据 韩国 相关 部 门 统计 ，2008 年 半 
导体 照明 产业 申请 专利 约 为 1100 项 ， 其 中 大 部 分 专利 为 封装 技术 应 用 ， 约 为 
. 16 . 
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560 项 ， 外 延生 长 技术 专利 约 为 350 项 ，LED 设计 专利 约 为 100 项 。 

(3) 以 应 用 拉动 市 场 

在 高 科技 产业 发 展 初 期 ， 韩 国 一 般 都 是 首先 将 国内 市 场 作为 “创新 服务 
与 产品 ”的 试验 场 ， 这 对 高 科技 产业 的 蓬勃 发 展 以 及 进入 国际 市 场 起 到 关 
键 的 推动 力 。 昔 国 半 导体 照明 产业 能 在 短 短 的 两 三 年 之 内 崛起 ， 其 内 销 市 场 
的 贡献 度 相当 大 ， 特 别 是 韩国 手机 厂商 对 半导体 照明 产业 的 带动 作用 功 不 可 
没 。 韩 国 是 全 球 三 大 手机 生产 国 ， 其 手机 背光 源 的 需求 不 仅 带 动 了 本 国 半 导 
体 照明 产业 发 展 ， 同 时 也 促成 了 中 国 台 湾 地 区 半导体 照明 产业 的 兴旺 。 
图 1-11 为 2008 年 LED 显示 应 用 市 场 预测 ， 与 普通 光源 的 背光 电视 机 相 比 ， 
LED 背光 电视 机 产品 比重 逐渐 增加 ， 这 将 为 韩国 半导体 照明 产业 的 发 展 带 来 
巨大 的 商机 。 
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到 1-11 LED 电视 市 场 发 展 预 测 
(资料 来 源 ，Review of Technologies and national strategy on LEDs in Korea, 7th 
China Interational Forum on SSL, 2010) 














2. 半导体 照明 产业 的 相关 政策 


(1) 氮 化 综 (GaN) 半导体 开发 计划 
早 在 2000 年 以 前 ， 韩 国 就 出 台 了 一 个 关于 光 产 业 ( Phonics Industry) 的 发 
展 计 划 ， 目 标 是 使 韩国 光 产业 在 2008 年 后 上 升 为 全 球 光 产业 前 五 名 国家 。2000 
年 ， 韩 国产 业 资 源 部 制定 了 光电 子 产 业 分 支 一 -所 化 锋 (GaN) 半导体 开发 计 
划 ， 并 成 立 光 产业 振兴 会 (KAPID) 负责 该 计划 的 组 织 与 实施 。2000 ~ 2008 年 
韩国 政府 计划 投入 4.72 亿美 元 ,企业 投入 7.36 亿美 元 。 政 府 投 入 资金 的 60% 
。17 . 


叙 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 





用 于 研发 ，20% 用 于 建 基 地 ，10% 用 于 人 才 培 养 ，10% 用 于 国际 合作 ， 目 标 是 
成 为 亚洲 最 大 的 光电 子 生产 国 。 经 韩国 政府 审议 批准 ，2004 ~ 2008 年 国家 再 次 
投入 1 亿美 元 ,企业 提供 30% 的 配套 资金 ， 预 期 2008 年 韩国 的 LED 发 光 效 率 达 











到 80lm/W。 韩 国 半导体 照明 发 展 的 主要 战略 框架 如 图 1-12 所 示 。 
专利 、 标 准 模块 /系统 
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。 了 型 挨 杂 


图 1-12 韩国 半导体 照明 发 展 的 主要 战略 框架 

(2) 15/30 普及 计划 

2006 年 ， 韩 国 制 定 了 在 2015 年 LED 占 其 整体 照明 比重 将 达 30% 的 目标 和 
推动 半导体 照明 产业 发 展 的 四 大 政策 ， 包 括 2012 年 前 LED 照明 占 韩 国 国家 机 关 
照明 比重 达到 3 成 并 扩大 范围 至 街灯 、 隧 道 灯 等 ， 研 发 提升 LED 发 光 效 率 与 延 
长 平均 寿命 技术 ， 加 快 制定 LED 照明 认证 标准 、 构 建 LED 照明 稳定 成 长 基础 和 
加 强 LED 照明 产业 垂直 整合 化 等 。 

(3) 绿色 成 长 国家 战略 

2008 年 8 月 ， 韩 国政 府 提 出 将 “ 低 碳 绿色 成 长 ”作为 未 来 的 国家 战略 ， 预 
计 2015 年 LED 产业 的 全 球 市 场 规模 将 扩大 至 约 1000 亿美 元 。 为 了 未 来 在 这 个 
巨大 的 市 场 上 确保 稳固 的 地 位 ， 韩 国 提出 了 2012 年 将 LED 的 市 场 份额 由 2008 
年 的 8.3% 提 高 至 15% 的 目标 。 

2009 年 7 月 ,由 韩国 总 统 李 明 博 审查 通过 “绿色 成 长 国家 战略 "” 。 其 目标 为 全 
力 发 展 环保 节能 产业 ， 并 使 该 产业 成 为 带动 韩国 经 济 成 长 的 主要 动能 之 一 ， 预 期 
2020 年 将 可 跻身 全 球 第 七 大 绿色 产业 强国 ， 且 于 2050 年 再 跃 居 全 球 第 五 大 。 

(4) MOCVD 设备 自制 计划 

2009 年 ， 韩 国 国内 MOCVD 设备 需求 大 增 且 全 数 依赖 进口 ， 为 求 摆脱 这 种 
情况 ， 韩 国 知识 经 济 部 积极 开展 MOCVD 设备 自制 计划 ， 主 要 是 以 全 球 科技 发 展 
。18 . 
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计划 (Global Tech. Develop. Program) 与 新 的 增长 引擎 装备 竞争 力 强化 项 目 
(New Growth Engines Equipment Competitive Power Reinforcement Program) 两 大 主 
要 方案 推动 。 预 计 2010 ~2012 年 投入 相当 于 4500 万 美元 在 推动 MOCVD 设备 自 
制 、 引 进 制程 自动 化 系统 、 及 开发 高 速 封装 /检测 设备 上 。 目 前 ,工程 已 完成 
MOCVD 设备 的 开发 。 

(5) 绿色 LED 照明 普及 发 展 方案 & LED 照明 2060 规划 (中 长 期 LED 普 
及 路 线 图 ) 

2011 年 6 月 ， 韩 国政 府 出 台 “ 绿 色 LED 照明 普及 发 展 方案 ”， 以 及 “LED 照 
明 2060 规划 (中 长 期 LED 普及 路 线 图 )”， 目 标 为 : 到 2020 年 将 实现 公共 事业 机 
构 100% LED 照明 ， 将 全 国 LED 照明 普及 率 提升 至 60% 。 为 完成 该 目标 ， 政 府 将 
给 予 大 幅 补 贴 ， 未 来 韩国 将 同时 推广 普通 建筑 和 住宅 LED 照明 设备 。 韩 国 知识 经 
济 部 为 了 促进 LED 照明 的 普及 ,计划 为 以 养 鸡 场 、 住 宅 和 商业 街 等 为 对 象 的 LED 
照明 购买 者 提供 补助 金 ， 为 民间 的 大 规模 建筑 提供 名 为 “ESCO” 的 融资 。 

(6) 财政 拨款 及 预算 

韩国 半导体 照明 产业 政策 和 财政 资助 预算 由 绿色 增长 总 统 委员 会 和 韩国 科 
技 委员 会 共同 制定 ， 由 韩国 知识 经 济 部 ( MKE) 和 中 小 型 商业 投资 管理 委员 会 
(SMBA) 拨款 。 表 1-6 为 韩国 知识 经 济 部 2011 年 对 半导体 照明 产业 的 推动 预 
算 ， 基 于 半导体 产业 的 投资 计划 ，2012 年 前 预计 可 以 增加 5000 个 相关 领域 的 就 
业 岗 位 。 









































表 1-6 韩国 知识 经 济 部 2011 年 对 半导体 照明 产业 的 推动 预算 ” 
























































2010 年 预算 2011 年 预算 
负责 部 门 项 目 
/( 百 万 美元 ) /( 百 万 美元 )( 建 议 ) 
Elec. &Inform. Dev. Industry Program 109 110.6 
知识 经 济 部 ( MKE) Global Tech. Develop. Program 六 而 
(LED) 
中 小 型 商业 投资 管 
SMB Renovation Tech. Program 178 178 
理 委 员 会 (SMBA) 
Global Tech. Develop. Program 二 
(OLED ) 
知识 经 济 部 (MKE) New Growth Engines Equipment 
Competitive Power Reinforcement 25 
Program 
总 计 315. 8 407 








@ 资料 来 源 ， 韩国 知识 经 济 部 (2010 年 12 月 ) ，LEDinside 整理 。 
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(7) 产业 协作 与 管理 

对 于 半导体 照明 和 显示 和 行业， 韩国 各 政府 机 构 行使 不 同 的 职责 : 知识 经 
济 部 ( MKE) 主要 负责 产业 政策 管理 ， 中 小 型 商业 投资 管理 委员 会 
(SMBA) 负责 短期 规划 和 应 用 ， 教 育 科 技 部 负责 完成 学 术 攻 关 ， 半 导体 照 
明和 农业 及 医疗 领域 的 交叉 学 科 管 理 则 由 农业 部 (MFAFF) 和 卫生 安全 部 
(MHW) 负责 。 

为 使 本 国 半 导体 照明 产业 具有 国际 竞争 力 ， 昔 国 放眼 全 球 市 场 ， 将 从 提升 
LED 发 光 效 率 与 延长 LED 平均 使 用 寿命 等 相关 技术 着 手 。 再 有 ， 为 解决 半导体 
照明 产品 中 存在 的 质量 落差 等 问题 ， 韩 国 加 快 制定 半导体 照明 认证 标准 的 脚步 ， 
继 2008 ~ 2009 年 间 制 定 了 以 取代 白炽 灯 、 商 素 灯 、 奖 光 灯 为 主 的 半导体 照明 认 
证 标准 后 ， 又 计划 于 2010 ~2012 年 推动 以 取代 各 式 既 有 照明 为 主 的 半导体 照明 
认证 标准 。 

管理 则 由 农业 部 (MFAFF) 和 卫生 安全 部 (MHW) 负责 。 

3. 半导体 照明 技术 及 产业 发 展 状况 


在 世界 半导体 照明 市 场 份 额 中 ,韩国 占有 20%, 企业 以 三 星 LED 
(SamsungLED) 、 乐 金 Innotek (LG Innotek)、 首 尔 半 导体 (Seoul Semicon ) 
等 企业 为 代表 。Samsung LED 与 LG Innotek 公司 都 有 宽厚 的 液晶 蓝光 背光 事 
业 作 铺垫 和 基础 ， 量 产 迅速 ， 产 品 线 平台 广泛 ， 目 前 正 积极 向 海外 拓展 。 而 
Seoul Semicon 公司 基于 在 封装 、 应 用 等 链 节 的 长 期 积累 ， 生 产 产能 亦 在 持续 
扩大 。 

由 于 Samsung LED 、LG Innotek 、Seoul Semicon 等 公司 在 传统 照明 领域 的 应 
用 推广 基础 尚 浅 ， 短 期 内 切 人 通用 照明 的 主要 动力 来 自 于 蓝光 背光 方面 产能 的 
爆发 。 以 Samsung LED 公司 为 例 ， 由 其 在 动态 随机 存 取 存 储 器 ( DRAM) 、 平 板 
显示 器 (FPD) 等 领域 内 的 历史 操作 可 见 ， 其 近期 巨大 投资 所 产生 的 LED 产能 
规模 、 工 艺 水 平等 均 不 容 小 靓 ， 再 假 以 时 日 ，Samsung LED 公司 对 世界 半导体 照 
明 产 业 将 产生 深远 影响 。 

对 于 Seoul Semicon 公司 ,在 半导体 照明 领域 主要 以 封装 和 应 用 产品 为 主 ， 
由 于 其 外 延 和 芯片 基本 依赖 外 购 ， 因 此 其 技术 先进 性 无 法 和 公认 的 掌握 半导体 
照明 核心 技术 〈 外 延 和 世 片 技术 ) 的 国际 一 流 企业 (如 美国 Cree 公司 、 日 本 
Nichia 公司 ) 相 比 。 但 就 其 封装 技术 和 应 用 产品 的 水 平 来 看 ， 应 当 属 于 国际 一 
流水 平 ， 具 有 多 项 封装 相关 专利 ， 市 场 供应 和 服务 能 力 均 在 国际 前 列 。2009 年 
依据 LED 封装 的 年 产值 ，Seoul Semicon 公司 排名 世界 第 六 。 同 时 该 公司 也 有 向 
上 游 延伸 的 意向 动作 ， 除 在 本 土 进行 上 游 研 发 外 ， 在 2009 年 还 与 我 国 台湾 地 区 
的 外 延 芯片 三 广 儿 公 司 合资 建 三 进行 外 延 芯片 生产 。 交 流 发 光 二 极 管 ( AC 
. 20 . 
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LED) 产品 是 Seoul Semicon 公司 的 亮点 ， 其 产能 是 目前 最 大 的 ,产业 化 的 水 平 
也 是 一 流 的 ， 但 在 功率 型 芯片 市 场 的 占有 率 不 到 10% 。 与 直流 发 光 二 极 管 (DC 
LED) 相 比 ，AC LED 产品 发 光 效 率 还 偏 低 、 成 本 偏 高 。 目 前 ，Acriche 暖 白光 
AC LED 的 发 光 效率 为 65 ~75lImAW， 显 色 指 数 ( CRI) 85 以 上 。 冷 白光 器 件 实 
验 室 水 平 达到 150lIm/W，100lmAW 产品 已 于 2010 年 2 月 量 产 。 大 功率 DC LED 
产品 发 光 效 率 为 120Im/W， 与 国际 上 相关 封装 和 应 用 厂商 110 ~ 140lm/W 产 品 指 
标 比 较 ， 水 平 相 当 。 




















四 . 欧 盟 








近年 来 ， 欧 盟 成 员 国 依靠 政策 性 引导 ， 开 发 出 了 一 系列 节能 技术 ， 推 动 节 
能 减 排 成 略 ， 以 促进 经 济 增长 。 欧 盟 生态 设计 指令 规定 了 包括 办 公 照 明 、 街 道 
照明 在 内 的 14 种 产品 或 设施 的 技术 与 经 济 指标 。 在 半导体 照明 产业 方面 ， 欧 盟 
持续 投入 研发 新 技术 。2006 年 8 月 ， 欧 洲 国 会 批准 500 亿 欧 元 资金 ， 计 划 用 于 
2007 ~2013 年 〈 第 七 个 研发 框架 计划 ) 的 研究 和 发 展 ， 其 中 包括 资助 欧洲 半 导 
体 照 明 企业 进 行 的 创新 活动 。 


1. 半导体 照明 产业 发 展 模式 分 析 


欧盟 各 国 在 半导体 照明 产业 发 展 上 以 促进 技术 进步 为 重点 ， 以 高 技术 为 导 
向 调整 产品 结构 ， 其 产业 发 展 模式 的 具体 特点 如 下 : 

(1) 借助 公共 平台 ， 研 发 、 市 场 均 显 优势 

欧盟 的 总 体 科技 优势 体现 在 科技 人 才 和 研究 机 构 众 多 、 基 础 设施 雄厚 、 一 
体 化 优势 突出 。 如 在 彩虹 计划 、OLLA 项 目 、OLED100. eu 计划 中 ， 都 有 来 自 欧 
盟 各 国 的 多 家 企业 和 研究 机 构 参 与 。 由 于 联盟 中 包含 多 种 高 品质 的 技术 ， 使 得 
关键 技术 的 优化 成 为 可 能 。 而 Philips 和 Osram 这 些 参与 项 目 研 究 的 照明 产业 巨 
头 会 确保 研究 成 果 在 最 短 时 间 内 转化 为 真正 的 产品 。2009 年 ， 欧 洲 第 七 个 研发 
框架 计划 将 半导体 照明 技术 列 和 优先 发 展 主题 ， 并 投入 4000 万 欧元 建设 半导体 
照明 共性 技术 研发 平台 。 

在 应 用 市 场 方 面 ， 由 于 欧洲 人 环保 和 节能 意识 比较 成 熟 ， 对 环保 产品 的 接 
受 程度 较 高 ， 各 成 员 国 政府 还 在 LED 灯 的 应 用 领域 纷纷 推出 了 补贴 计划 ， 因 此 
LED 照明 产品 的 应 用 普及 和 推广 率 较 高 。 欧 洲 的 一 些 主要 国家 的 超市 已 经 开始 
大 批量 销售 10W 以 下 的 LED 灯泡 和 射 灯 类 产品 。 但 是 ， 欧 盟 各 国 由 于 利益 和 出 
发 点 不 同 ， 造 成 很 多 标准 和 规范 出 台 述 滞 ， 因 此 欧洲 市 场 准 入 标准 和 技术 门槛 
相对 宽松 。 
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(2) 企业 垂直 整合 度 高 ， 特 色 照 明 技术 领先 

随 着 欧盟 2009 年 3 月 通过 了 有 关 淘 汰 白炽 灯 的 法 规 ， 传 统 照 明 巨头 Philips、 
Osram 加 快 了 在 LED 照明 领域 的 布局 ， 它 们 通过 高 度 垂 直 整 合 的 主要 策略 ， 实 
现 规模 庞大 的 产能 ， 并 利用 专利 手段 保护 其 核心 技术 在 世界 范围 内 布置 了 严密 
的 专利 网 ， 以 高 附加 值 占据 着 欧洲 市 场 的 主导 地 位 ， 与 亚洲 的 Nichia 和 TG、 美 
国 的 Cree 共同 形成 三 足 鼎 立 的 产业 分 布 与 苑 争 格 局 ， 垄 断 了 高 端 产品 市 场 。 以 
Philips Lightings 为 例 ， 过 去 数 年 中 先后 并 购 了 Lumileds 、Color Kinetics 、TIR Sys- 
tems 、Genlyte 、Fortimo 等 具有 影响 力 的 LED 照明 企业 ， 并 在 全 球 范 围 内 成 立 专 
门 的 LED 相关 事业 部 , 均 已 取得 广泛 的 市 场 认 可 ， 营 业 额 的 年 复合 增长 率 
(CAGR) 在 80% ~100% 。 

在 业务 范围 上 ，Philips 和 Osram 也 有 特别 专长 ， 在 特色 照明 技术 方面 独占 
鳌头 。 璧 如 汽车 外 部 照明 以 Philips 流明 主导 、 汽 车 内 饰 指示 与 照明 以 Osram 光 
电 半导体 主导 。 在 2010 年 法 兰 克 福 照明 展 上 ， 两 个 照明 巨头 大 规模 亮相 其 应 用 
产品 系列 ， 并 开始 了 欧洲 LED 照明 市 场 渠道 的 建设 和 推广 。 

(3) 注重 环保 应 用 ， 开 发 高 效 产品 

欧盟 各 国 均 十 分 注重 提高 能 源 使 用 效率 和 节省 能 源 ， 这 种 努力 几乎 深入 
到 经 济 和 社会 生活 的 每 个 和 角落， 包括 开发 及 应 用 高 效 节能 的 照明 产品 。 如 
Philips 公司 就 一 贯 致力 于 提高 照明 解决 方案 的 环保 性 ， 帮 助 减 少 二 氧化 碳 排 
放 和 减少 扩建 电厂 的 需求 ， 而 该 公司 领先 的 光 输 出 、 功 效 和 热能 管理 就 是 在 
此 方面 长 期 努力 的 直接 结果 。 一 些 自发 节能 和 绿色 组 织 ， 如 新 英格兰 光污染 
咨询 组 织 ， 自 1993 年 成 立 以 来 一 直 向 公众 普及 和 推广 室外 夜间 照明 有 效 节 
能 知识 ,积极 宣传 和 提倡 使 用 低 流光 灯具 ， 对 增强 人 们 的 节能 意识 发 挥 了 重 
要 作用 。 

为 了 证 实 半导体 照明 的 生态 效益 对 于 达到 2020 年 欧洲 节能 目标 的 促进 作 
用 ， 欧 洲 委员 会 信息 协会 (INFOSO) 还 会 举办 半导体 照明 研讨 会 ， 验 证 半导体 
照明 在 实际 通用 照明 条 件 下 中 的 应 用 情况 ,证 明 半 导体 照明 的 经 济 效益 和 投资 
回报 。 

(4) 照明 巨头 纵横 联合 ， 引 领 标 准 制定 

为 了 规范 半导体 照明 灯具 市 场 、 促 进 其 有 序 发 展 ， 欧 洲 半导体 照明 工业 界 
成 立 了 两 个 联盟 ， 即 欧洲 光源 公司 联盟 (ELC) 和 欧洲 国家 灯具 制造 者 联盟 
(CELMA) 。 这 两 个 联盟 一 起 致力 于 在 教育 市 场 推动 半导体 照明 产品 ， 支 持 半 导 
体 照 明 产 品 标准 和 法 规 的 制定 ， 保 证 半导体 照明 产品 的 质量 。 如 ELC 推出 了 半 
导体 照明 灯具 标准 ， 制 定 了 半导体 照明 灯具 安全 标准 和 性 能 标准 ， 提 出 了 灯具 
的 测量 方案 及 其 他 半导体 照明 相关 产品 的 设计 标准 。 

此 外 ， 欧 洲 传 统 照明 巨头 与 LED 业者 的 融合 呈 深 层面 、 多 维度 开展 的 状态 ， 
22. 
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Philips 、Osram 都 是 Zhaga Consortium 和 AG-DALI 体系 的 成 员 ，Zhaga Consortium 
是 包括 ABL、 Cooper、 Osram、Panasonic、Philips、Schreder、Toshiba、TRILUX 
和 Zumtobel 等 在 内 的 九 家 照明 行业 巨头 于 2010 年 初 成 立 的 合作 组 织 ， 旨 在 促成 
LED 照明 产品 标准 化 。 通 过 定义 各 种 专用 光 机 接口 数据 ， 最 终 实现 Zhaga Con- 
sortium 内 不 同 制造 商 产品 之 间 的 互 换 和 兼容 。AGC- DALI 是 在 德国 电力 电子 制造 
商 协 会 章程 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 旨 在 促进 “数字 可 寻 址 照明 接口 ” (DALI) 
技术 的 应 用 和 发 展 。 两 方面 力量 采取 融合 、 积 极 合作 的 态度 来 面 对 日 益 增 多 的 
挑战 。1999 年 Philips 公司 对 DALI 协议 做 了 进一步 的 完善 工作 ， 并 在 汉诺威 国 
际 灯 展 上 推出 了 基于 DALI 的 系列 产品 。 


. 半导体 照明 产业 的 相关 政策 


(1) 彩虹 计划 

2000 年 7 月， 欧盟 实施 “彩虹 计划 ” (Rainbow project brings color to LEDs)， 
设立 执行 研究 总 署 (ECCR)， 通 过 欧盟 的 BRITE/ EURAM-3 program 支持 推广 
白光 LED 的 应 用 。 该 计划 委托 6 家 大 公司 (LSTM、CRHEA- CNRS 、Epichem、 
Aixtron 、Thomson- CSF、Philips) 和 两 所 大 学 (Surrey、Aveiro) 执行 。“ 彩 虹 计 
划 ” 是 欧盟 至 今 最 为 完整 的 半导体 照明 发 展 计划 ， 和 希望 通过 应 用 半导体 照明 实 
现 高 效 、 节 能 、 不 使 用 有 害 环境 的 材料 ， 能 够 达到 与 自然 光 相 似 的 目标 。 

“彩虹 计划 ”历时 42 个 月 ， 结 束 于 2003 年 7 月 ， 主 要 内 容 是 发 展 氮 化 锋 基 
设备 和 相关 的 制造 业 基 础 设施 ， 推 动 两 个 重要 的 市 场 增长 : 一 是 高 亮度 户外 照 
明 ， 如 交通 信号 灯 、 大 型 户外 显示 牌 、 汽 车 灯 等 ;二 是 高 密度 光碟 存储 ， 如 用 
于 多 媒体 环境 。, “彩虹 计划 ”的 主要 技术 目标 是 实现 光电 设备 的 示范 ， 包 括 LED 
在 400 ~590nm 范围 发 光 原型 和 激光 二 极 管 在 400nm 波长 时 的 工作 。 欧 盟 “ 彩 虹 
计划 ”联盟 构成 见 表 1-7。 

表 1-7 欧盟 “彩虹 计划 ”联盟 构成 

























































































技术 领域 单位 
电子 器 件 制造 Thomson- CSF/Thales LCR， 法 国 
MOCVD 设备 制造 Aixhon， 德 国 

化 学 原料 Epichem， 英国 

设备 设计 及 性 能 分 析 University of Surey， 英 国 

反应 室 设 计 University of Erlangen， 德 国 
材料 表征 分 析 University of Aveiro， 葡 菊 牙 
材料 生长 CRHEA， 法 国 
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该 项 目的 实现 需要 完善 的 氮 化 基 技 术 背 景 ， 从 材料 研究 到 设备 实现 和 表征 ， 
该 项 目 包括 四 个 成 功 实现 的 技术 里 程 碑 : 中 开发 出 了 多 唱片 MOCVD 生长 炉 ， 用 
于 生长 亚 族 氮 化 物 材 料 ; @ 辨 别 并 开发 出 了 最 适宜 的 五 族 源 和 高 纯 气 体 ; 
@ 优 化 了 用 于 正 族 氮 化 物 的 LP-MOCVD 生长 过 程 ，@ 定 义 构成 了 第 三 代 气 化 锭 
基 设 备 的 基本 技术 。 

(2) 固态 照明 项 目 

2004 年 7 月 12 日 ,“ 彩 虹 计 划 ” 的 后 续 固 态 照明 研究 项 目 在 欧洲 正式 启动 。 
该 项 目 由 俄罗斯 国家 科技 中 心 资助 ，Belarus 国家 科学 院 半 导体 光学 实验 室 承担 
实施 (德国 西部 的 Aixtron 公司 参与 )。 这 个 为 期 三 年 的 项 目 目 标 在 于 提高 白光 
LED 的 性 能 ， 探 索 以 低 成 本 的 硅 作 为 衬 底 来 替代 传统 的 蓝光 LED 生产 中 使 用 的 
蓝宝石 或 碳化 硅 等 小 而 昂贵 的 衬 底 。 

(3) OLLA 项 目 

2004 年 10 月 1 日， 欧盟 正式 启动 了 “用 于 信息 通信 技术 与 照明 设备 的 高 亮 
度 有 机 发 光 二 极 管 (OLLA)” 项 目 。 该 项 目的 经 费 大 约 为 2000 万 欧元 ， 由 欧盟 
第 六 个 研发 框架 计划 (FP6) 中 的 信息 社会 计划 (IST) 提供 。 该 项 目 由 来 自 8 
个 欧盟 成 员 国 的 6 所 大 学 、8 个 研究 所 和 10 家 公司 共同 完成 ， 持 续 到 2008 年 7 
月 , 为 期 45 个 月 。 其 目标 是 开发 出 OLED 灯 的 样品 性 能 要 求 达 到 尺寸 
30 x30cm2 ， 亮 度 1000cd/m*， 效率 为 50ImAW， 寿 命 为 10000h 和 彩色 重 现 指数 
为 70。 最 终 研究 成 果 是 ， 基 于 Novaled PIN OLED 技术 的 白光 OLED ， 其 初始 亮 
度 为 1000cd/m 时， 发光 效 率 可 达到 50. 7Im/W。OLLA 团队 的 成 员 在 光 效 、 色 
彩 表现 力 及 亮度 方面 都 达到 了 预期 目标 ， 特 别 是 Novaled 设备 的 寿命 超过 了 目标 
值 一 个 数量 级 。 该 项 目 对 美国 的 “下 一 代 照 明 计 划 ” 和 日 本 的 “21 世纪 照明 计 
划 ” 都 是 一 个 补充 。 

(4) EuP 指令 

2005 年 ， 欧 洲 议 会 和 理事 会 正式 公布 了 关于 制定 能 耗 产 品 环保 设计 要 求 
框架 的 指令 (以 下 简称 EuP 指令 ) 。2010 年 9 月 18 日 ， 欧 盟 发 布 非 定 向 光源 
EC 244/2009 的 EuP 指令 执行 措施 修订 法 规 (EC 859/2009)。 根 据 该 指令 ， 
欧盟 将 逐步 禁止 使 用 低 效能 灯泡 (传统 的 白炽 灯泡 和 传统 讽 素 灯泡 ) ， 所 有 非 
定向 灯具 (灯泡) 必须 遵守 最 低能 源 效益 规定 。 逐 步 淘汰 措施 于 2009 年 9 月 
1 日 开始 ， 规 定 非 透明 灯泡 必须 属于 A 级 类 别 ( 按 欧盟 能 源 效 益 标 签 分 类 ) 。 
透明 灯泡 至 少 必须 达 至 能 源 效益 标签 的 C 级 类 别 。2016 年 后 ， 透 明灯 泡 的 要 
求 将 提升 至 B 级 类 别 ， 也 就 是 说 ， 除 非 新 技术 出 现 ， 和 否则 2016 年 后 欧盟 市 场 
销售 的 透明 灯 将 只 剩 能 效 为 B 级 的 低压 讽 素 灯 以 及 C 级 的 带 G9 或 R7s 灯头 的 
灯 。 这 时 家 用 灯 将 以 高 效 节 能 的 紧凑 型 荧光 灯 和 IED 灯 ( 若 LED 家 用 灯 技 术 
得 到 普及 ) 为 主 。 此 外 ， 该 法 规 还 对 额定 寿命 、 光 通 维持 率 、 报 废 前 开关 周 
“24 . 
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期 次 数 、 过 早报 废 率 、 启 动 时 间 、 显 色 指 数 等 与 能 效 相关 的 性 能 指标 进行 了 
明确 规定 。 

(5) 英国 “NoveLELs 计划 ” 

2007 年 7 月， 英国 商业 、 企 业 和 改革 部 (DBERR) ( 原 贸 易 工 业 部 ) 启动 
了 “用 于 有 效 照明 解决 方案 的 新 型 发 光 二 极 管 ( NoveLELs)” 计 划 ， 目标 是 开 
发 新 型 氮 化 锋 世 片 技 术 ， 将 发 光 二 极 管 光源 商业 化 。 该 计划 获得 DBERR 330 万 
英镑 的 资助 ， 而 英国 政府 及 技术 战略 委员 会 (the Technology Strategy Board) 为 
其 提供 超过 170 万 英镑 的 资助 。NoveLELs 计划 将 由 巴 斯 大 学 和 布 鲁 内 尔 两 所 大 
学 ，IQE ple、Exxelis Limited 、Mesophotonics Limited 和 Enfis Limited 4 家 制造 商 
以 及 Airbus 、AgustaWestland 和 GE Aviation 等 3 家 大 型 航天 公司 组 成 的 垂直 整合 
联盟 合作 完成 。 其 中 4 家 制造 商 将 提供 制造 经 验 ， 而 两 所 大 学 的 研究 小 组 将 主 
持 新 型 LED 芯片 及 荧光 粉 技术 的 研究 。 计 划 领 导 者 还 希望 该 计划 能 刺激 先进 
GaN 外 延 、LED 芯片 制造 、 先 进 区 光 粉 及 有 效 散 热 封装 的 商业 化 。 

(6) OLED100. eu 计划 

在 OLLA 项 目 之 后 ， 为 继续 提升 OLED 特性 ，OLLA 项 目 成 员 Philips 宣布 ， 
欧盟 将 成 立 OLED100. eu 的 专案 计划 。 此 计划 在 2008 年 9 月 开始 执行 ， 共 进行 3 
年 的 研发 时 间 ， 有 来 自 奥 地 利 、 法 国 、 德 国 、 英 国 、 荷 兰 、 比 利 时 的 15 家 企业 
和 研究 机 构 参 与 研究 ， 总 投入 约 19. 96 百 万 欧元 ( 约 合 3100 万 美元 ) 的 研发 经 
费 ， 其 中 欧盟 提供 12 百 万 欧元 ( 约 合 1900 万 美元 ) 的 经 费 支 持 。OLED100. eu 
计划 的 目标 为 发 光 效 率 提高 2 倍 至 100Im/W， 寿 命 提 高 10 倍 到 达 100000h， 尺 
寸 放大 至 1m ， 其 生产 成 本 希望 可 以 低 于 100 欧元 / m”( 约 合 154 美元 / mm )。 


3. 半导体 照明 技术 及 产业 发 展 状 况 


在 照明 应 用 及 技术 人 研发 领域 ， 欧 洲 一 直 处 于 领先 地 位 ， 光 子 学 应 用 产业 也 是 
欧洲 的 新 兴 产 业 ， 其 增长 速度 为 世界 平均 增长 速度 的 两 倍 。 结 合 先进 的 光学 和 照 
明灯 具 设 计 技术 ， 欧 洲 可 以 为 半导体 照明 技术 提供 先进 的 解决 方案 。 从 国际 分 工 
看 ， 欧 洲 主 要 从 事 高 附加 值 产品 的 生产 ,发挥 了 其 在 应 用 技术 领域 的 开发 和 善于 
吸收 最 新 技术 的 转换 优势 。 在 世界 半导体 照明 市 场 份额 中 ， 欧 洲 约 占 10% 。 
欧洲 企业 以 德国 Osram 为 代表 。0Osram 是 欧洲 最 大 的 高 亮度 半导体 照明 厂 
商 ， 其 产业 优势 是 独 有 的 芯片 平面 设计 技术 ，2010 年 研发 光 效 达到 138lm/W， 
产品 光 效 为 130lIm/W, 市 场 销售 以 欧洲 的 汽车 为 主 。2009 年 ，Osram 全 球 销售 
业绩 达 40 亿 欧 元 ， 其 中 88% 来 自 德国 以 外 的 市 场 ， 新 兴 市 场 占 了 32% 。 中 国 市 
场 的 销售 额 仅 次 于 美国 、 德 国 ， 排 名 第 三 。Osram 对 半导体 照明 的 发 展 前 景 表示 
乐观 ， 坚 信和 到 2020 年 半导体 照明 将 占领 至 少 1/3 的 普通 照明 市 场 。 作 为 其 全 资 
子 公 司 的 Osram 光电 半导体 销售 额 约 占 公司 销售 总 额 的 15% 左右 。 
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2S. 


防 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 





五 、 中 国 大 陆地 区 


我 国政 府 高 度 重视 半导体 照明 技术 创新 与 产业 发 展 ， 出 台 了 一 系列 相关 政 
策 和 计划 ， 支 持 我 国 半 导体 照明 产业 的 发 展 。2003 年 6 月 ， 科 技 部 联合 教育 部 、 
信息 产业 部 、 建 设 部 、 中 科 院 、 中 国 轻工业 联合 会 、 中 国 照 明 学 会 、 中 国 照明 
电 咒 协会 8 个 部 门 ， 成 立国 家 半导体 照明 工程 协调 领导 小 组 ， 推 动 我 国 半导体 
照明 技术 创新 和 产业 发 展 。 


1. 半导体 照明 产业 发 展 模式 分 析 


我 国 半 导体 照明 产业 发 展 迅速 ， 是 全 球 LED 封装 和 应 用 产品 重要 的 生产 和 
出 口 基地 ， 也 是 全 球 半 导体 照明 产业 发 展 最 快 的 区 域 之 一 。 我 国 半导体 照明 产 
业 发 展 模式 具有 以 下 3 个 特点 : 

(1) 政府 支持 力度 不 断 加 大 

我 国政 府 十 分 重视 半导体 照明 产业 的 发 展 ， 自 2003 年 以 来 ， 中 国 半导体 照明 
得 到 迅速 发 展 ， 政 府 对 半导体 照明 产业 发 展 的 指导 逐步 加 强 ， 体 现 了 政府 在 新 兴 
产业 发 展 中 的 重要 作用 。 尤 其 是 国家 发 展 改革 委 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 财 
政 部 、 住 房 城乡 建设 部 、 国 家 质 检 总 局 六 部 门 联合 发 布 《 半 导体 照明 节能 产业 发 
展 意见 》， 体 现 了 国家 层面 上 有 序 、 合 力 推进 的 特点 。 从 政策 内 容 上 看 ， 从 《 半 导 
体 照明 节能 产业 发 展 意见 》 到 《关于 组 织 申报 半导体 照明 产品 应 用 示范 工程 项 目 
的 通知 》， 体 现 了 方向 引导 与 示范 工程 支持 点 面 结合 的 特点 。 

(2) 以 示范 应 用 培育 新 兴 市 场 

我 国 半导体 照明 的 示范 应 用 居于 全 球 领 先 水 平 ， 以 “北京 奥运 会 "”、“ 上 海 
世博 会 “广州 亚运 会 ”及 科技 部 “十 城 万 荔 ” 试 点 示范 应 用 工程 、 国 家 发 展 
改革 委 等 三 部 委 应 用 示范 工程 为 代表 的 一 系列 应 用 示范 处 于 世界 领先 水 平 ， 有 
力 地 促进 了 半导体 照明 产品 的 集成 创新 和 规模 化 应 用 ， 并 显示 了 较 好 的 节能 环 
保 效 果 。 然 而 ， 由 于 我 国 半 导体 照明 技术 尚 处 于 起 步 阶段 ， 更 新 速度 快 ， 技 术 
和 产品 发 展 方向 的 不 确定 因素 较 多 ， 同 时 半导体 照明 产品 的 公众 社会 认 知 度 不 
高 ， 再 加 上 相对 高 昂 的 价格 ,市 场 普及 率 还 远 远 没有 满足 现 阶段 发 展 需要 ， 从 
而 影响 了 半导体 照明 市 场 转化 进程 ， 使 得 半导体 照明 产品 尚未 大 规模 进入 普通 
百姓 家 庭 。 而 通过 试点 、 示 范 应 用 培育 新 兴 市 场 是 我 国 半 导体 照明 产业 的 重要 
特色 。 

(3) 结合 地 方 特色 推进 产业 发 展 

一 些 地 区 结合 当地 产业 特色 和 重点 工程 建设 ,并 与 本 地 社会 发 展 战略 紧密 
融合 ， 推 进 半 导体 照明 产业 的 发 展 ， 取 得 了 良好 的 社会 效益 。 如 2010 年 世博 会 
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成 为 上 海 实施 “十 城 万 蔓 ” 半 导体 照明 应 ， 促进 半导体 照明 产业 发 展 的 
重大 契机 ;， 武汉 结合 两 型 社会 (资源 节约 型 ， 环 境 友好 型 ) 建设 ， 照明 
纳入 市 节 电 工程 、 城 市 路 灯 建 设 和 农村 家 园 和 ， 服务 于 社会 经 济 发 展 大 
战略 ; 结合 灾后 重建 ， 在 北川 新 城 的 建设 中 ， 率 先 在 全 国 提出 fe 
次 白炽 灯 、 积 极 推广 使 用 半导体 照明 等 绿色 照明 的 计划 ; 保定 市 为 挖掘 在 新 能 
a 提出 了 建设 “中 国电 谷 ”、 打 造 “ 太 阳 能 之 城 ” 的 战略 
构想 ， 将 半导体 照明 与 太阳 能 综合 应 用 紧密 结合 ， 从 而 真正 实现 新 能 源 与 新 光 
源 的 结合 ， 发 展 低 碳 经 济 。 


. 半导体 照明 产业 的 相关 政策 


(1) 国家 层面 的 相关 政策 

半导体 照明 是 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 一 个 重要 方向 ， 而 且 在 产业 发 展 初 
期 市 场 不 够 成 熟 的 背景 下 ， 来自 政府 的 支持 非常 重要 。 近 年 来 ,我国 在 国家 
层面 上 针对 半导体 照明 产业 发 展 的 政策 措施 及 其 相关 的 政策 环境 见 表 1-8 和 
表 1-9。 

















表 1-8 国家 层面 对 半导体 照明 产业 发 展 的 相关 举措 


























时 间 政策 措施 
“ 九 五 "、“ 十 五 ”期 间 国家 863 计划 、 中 小 企业 创业 基金 、 科 技 攻关 计划 对 半 
1996 ~2005 年 
导体 照明 技术 进行 科技 投入 











科技 部 联合 教育 部 、 信 息 产 业 部 、 建 设 部 、 中 科 院 、 中 国 轻工业 联合 会 、 中 国 
2003 年 6 月 照明 学 会 、 中 国 照明 电器 协会 及 北京 、 上 海 、 浙 江 、 广 东 、 江 苏 、 江 西 、 长 春 等 
地 方 政府 成 立 “ 国 家 半导体 照明 工程 ”协调 领导 小 组 









































































































































2004 年 3 月 厦门 、 上 海 、 大 连 、 南 昌 四 个 国家 半导体 照明 工程 产业 化 基地 批准 建立 

2004 年 10 月 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 成 立 

2005 年 4 月 深圳 国家 半导体 照明 工程 产业 化 基地 批准 建立 

2006 年 10 月 国家 “十 一 五 ”863 计划 “半导体 照明 工程 ”重大 项 目 正 式 启动 

5008- 丰 站 明 财政 部 、 国 家 发 展 改革 委 召 开 了 全 国 高 效 照明 产品 推广 工作 会 议 ， 国 家 财政 补 
贴 节能 灯 工 作 正 式 开 怖 




















国务 院 台 湾 事务 办 公 室 牵 头 设立 海峡 两 岸 产 业 协 调 小 组 ， 半 导体 照明 被 确立 为 
海峡 两 岸 产业 合作 试点 项 目 








2009 年 3 月 
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( 续 ) 


时 间 政策 措施 














科技 部 启动 了 “十 城 万 荔 ” 半 导体 照明 试点 示范 工程 ， 同 意 在 天 津 市 、 石 家 庄 
市 、 保 定 市 、 大 连 市 等 21 个 城市 开展 半导体 照明 应 用 工程 试点 工作 。 实 践 表 明 ， 
通过 试点 示范 应 用 ， 有 利于 发 现 和 解决 半导体 照明 产品 在 实际 应 用 中 出 现 的 问题 ， 
对 技术 创新 与 产业 发 展 起 到 了 积极 的 作用 





























2009 年 4 月 
































国家 发 展 改 革 委 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 等 6 部 委 联合 制定 发 布 《半导体 照 
明 节 能 产业 发 展 意见 》， 对 半导体 照明 产业 发 展 的 现状 与 趋势 ， 存 在 的 主要 问题 及 
未 来 发 展 的 指导 思想 、 基 本 原则 、 发 展 目标 及 重点 领域 进行 了 全 面 的 说 明 ， 明 确 
了 我 国 半导体 照明 节能 产业 的 发 展 目标 以 及 实现 目标 的 七 大 政策 措施 








2009 年 9 月 






























































国家 发 展 改 革 委 、 住 房 城乡 建设 部 、 交 通 运输 部 联合 发 布 《 关 于 组 织 申 报 半 导 
体 照 明 产 品 应 用 示范 工程 项 目的 通知 》， 决 定 组 织 开 展 半 导体 照明 产品 应 用 示范 工 
程 ， 在 不 同 气候 条 件 的 地 区 ， 选 择 20 个 半导体 室内 照明 应 用 项 目 、15 个 半导体 路 
灯 应 用 项 目 和 15 个 半导体 隧道 灯 应 用 项 目 开 展示 范 






































2010 年 8 月 





















































“十 二 五 ”国家 科技 支撑 计划 “半导体 照明 应 用 系统 技术 集成 与 示范 ”项 目 和 
2010 年 9 月 “十 二 五 ”国家 863 计划 新 材料 领域 “高 效 半导体 照明 关键 材料 技术 研发 ”重大 
项 目 先 后 通过 论证 


























表 1-9 中 国 半 导体 照明 产业 发 展 的 政策 环境 
政策 /法 规 相关 内 容 














旨 在 发 展 和 推广 高 效 照 明 器 具 , 逐步 蔡 代 传统 的 低 效 照明 电光 源 ， 节 约 照明 
电 ， 建 立 优质 高 效 、 经 济 舒 适 、 安 全 可 靠 、 有 益 环境 和 改善 人 们 生活 质量 、 提 高 
工作 效率 、 保 护 人 民 身 心 健康 的 照明 环境 ， 以 满足 国民 经 济 各 部 门 和 人 民 群 众 日 
益 增 长 的 对 照明 质量 、 照 明 环境 和 减少 环境 污染 的 需要 














“中 国 绿色 照 
明 工 程 ”实施 
方案 























与 半导体 照明 相关 的 近期 产业 化 重点 : 

电子 材料 。 超 大 规模 集成 电路 用 硅 / 销 硅 外 延 材料 ， 氮 化 锋 等 第 三 代 半 导体 材料 
当前 优先 发 展 | 和 宽带 隙 半导体 材料 ， 多 晶 硅 、8 ~ 12in 单 晶 硅 及 外 延 片 ， 磷 化 钢 、 砷 化 儿 、 氮 化 
的 高 技术 产业 化 | 匀 、 磷 化 锋 单 唱 ， 超 高 亮度 发 光 二 极 管用 化 合 物 单 晶 及 外 延 片 

重点 领域 指南 电子 专用 设备 、 仪 器 和 工 模具 。 大 尺寸 硅 片 生产 设备 ， 化 合 物 半导体 生产 设备 
(2004 年 度 ) 新 型 显示 器 件 。 超 高 亮度 发 光 二 极 管 ， 有 机 电 臻 发光 技术 等 

半导体 照明 器 件 。 高 亮度 外 延 片 ， 半 导体 照明 装置 以 及 蓝 、 白 光 技术 

绿色 建筑 技术 。 绿 色 照 明 技术 及 设备 
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( 续 ) 
政策 /法 规 相关 内 容 
”| “天 屏幕 显示 屏 ， 片 式 二 极 管 、 唱 体 管 ， 发 光波 长 395 ~940nm、 光 亮度 为 5 ~ 8cd 
中 国 高 新 技术 | ， 人， a a 
产品 出口 目录 | 的 发 光 二 极 管 ， 单 刘 生 长 设备 ， 半 导体 激光 加 工 机 、 芯 片 封装 设备 、 芯 片 焊接 设 
een ”| 备 ， 测 试 检验 半导体 品 片 或 元 器 件 用 仪器 及 装置 等 产品 被 列 人 该 《目录 》， 可 按 
照 国家 的 相关 规定 享受 国家 给 予 高 新 技术 产品 出 口 的 优惠 政策 
入 的 用 电 管理 | 第 了 7 条 鼓励 下 列 节约 用 电 措施 推广 绿色 照明 技术 、 产 品 和 节能 型 家 用 电器 。 
ey “| 第 ?2 条 国家 鼓励 、 支 持 先进 节约 用 电 技术 的 创新 ， 公 布 先进 节约 用 电 技术 的 开 
发 重点 和 方向 ， 建 立 和 完善 节约 用 电 技术 服务 体系 ， 培 育 和 规范 节约 用 电 技 术 市 场 
第 23 条 ”国家 组 织 实施 重大 节约 用 电 科研 项 目 、 节 约 用 电 示范 工程 ， 组 织 提出 节 
节约 用 电 管理 | 约 用 电 产 品 的 节能 认证 和 推广 目录 。 国 家 制定 优惠 政策 ， 支 持 节约 用 电 示范 工程 和 
办 法 节约 用 电 推广 目录 中 的 技术 、 产 品 ， 并 鼓励 引进 国外 先进 的 节约 用 电 技术 和 产品 

















第 24 条 地 方 财政 安排 的 科学 研究 经 费 应 当 支 持 先进 节约 用 电 技术 的 研究 和 应 用 














建设 部 、 国 家 
发 展 改 革 委 关于 
加 强 城 市 照明 管 


























大 力 推广 节能 技术 ， 提 高 电能 利用 效率 。 严 格 按照 照明 设计 标准 规范 进行 照明 




















设施 的 建设 ， 不 得 超标 准 建设 ; 新 建 、 改 建 照明 项 目 必 须 采 用 科学 的 照明 设计 方 
法 ， 推 广 采用 高 效 照明 电器 产品 〈 见 附件 ) 和 节能 控制 技术 。2006 年 底 前 ， 所 有 














城市 要 完成 节能 灯具 的 改造 任务 ; 尽快 实现 节能 型 的 城市 照明 体系 
要 以 节约 能 源 、 保 护 环境 、 促 进 健康 为 宗旨 ， 积 极 
色 照 明示 范 工程 ， 提 高 城市 照明 质量 、 努 力 改善 城市 人 居 环 境 



































理 促 进 节约 用 电 











公益 性 的 城市 道路 照明 、 景 观照 明 ， 应 纳入 公共 财政 体系 ， 由 城市 政府 提供 必 



































推广 绿色 照明 ， 抓 好 城市 绿 














工作 的 意见 
人 要 的 资金 保证 
各 城市 应 在 2008 年 以 前 完成 城市 照明 专项 规划 的 编制 工作 (将 半导体 照明 纳入 
城市 照明 规划 中 ) 
城市 道路 照明 


设施 管理 规定 


(2001 修正 ) 

















并 积极 采用 新 光源 、 新 技术 、 新 设备 





第 8 条 ”城市 新 建 和 改建 的 城市 道路 照明 设施 必须 符合 有 关 设 计 安 装 规程 规定 ， 





































































































奖励 范围 
i (四 ) 在 应 用 、 推 广 、 转 化 具有 重大 市 场 价值 的 环境 保护 应 用 技术 成 果 中 ， 做 
出 创造 性 贡献 并 且 取 得 显著 的 环境 、 社 会 和 经 济 效益 的 成 果 
第 26 条 ”国务院 环境 保护 行政 主管 部 门 应 当 会 同 国务 院 经 济 综合 主管 部 门 和 其 
让 华 人 人民 基 和 | 他 有 关 部 门 对 工业 固体 度 物 对 环境 的 污染 作出 界定 ， 制 定 防治 工业 国体 废物 污染 
国 辕 体 在 物 污染 环境 的 技术 政策 ， 组 织 推广 先进 的 防治 工业 固体 废物 污染 环境 的 生产 工艺 和 设备 
人 第 27 条 “国务院 经 济 综合 主管 部 门 应 当 会 同 国务 院 有 关 部 门 组 织 研究 、 开 发 和 
环境 防治 法 











推广 减少 工业 固体 废物 产生 量 的 生产 工艺 和 设备 ， 公 








境 的 工业 固体 废物 的 落后 生产 工艺 、 落 后 设备 的 名 录 


布 限期 淘汰 产生 严重 污染 环 








.29. 


了 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 

























































































( 续 ) 
政策 /法 规 相关 内 容 
建立 技术 中 心 是 企业 行为 。 国 家 根据 国民 经 济 发 展 的 需要 ， 对 有 坚实 的 技术 研 
鼓励 和 支持 大 | 究 和 开发 工作 基础 ， 在 技术 人 才 、 研 究 开 发 手段 和 科技 成 果 等 方面 在 国内 同行 业 
型 企业 和 企业 集 | 中 具有 优势 ， 并 具备 其 他 基本 条 件 的 企业 (集团) 技术 中 心 ， 在 建立 和 发 展 过 程 
团 建立 技术 中 心 | 中 优先 给 予 文 持 。 国 家 鼓励 专业 对 口 的 独立 技术 开发 机 构 及 科技 力量 进入 企业 
暂行 办 法 (集团 ) ， 鼓 励 高 等 院 校 、 其 他 的 科研 院 所 的 科技 力量 以 多 种 形式 进入 企业 〈 集 











团 ) 的 技术 中 心 











国家 级 重点 新 
产品 补助 经 费 管 
理 办 法 (试行 ) 





第 5 条 


定 计划 》 的 基础 上 ， 经 专家 论证 推荐 ， 由 国 


条 的 要 求 ， 


费 安排 意见 
助 名 单 》， 并 下 达 补 





每 年 在 《国家 级 重点 新 产品 试 产 计 基 
家 经 
各 自 筛选 出 需 中 央 财 政 专项 补助 的 
分 别 报 财政 部 审定 后 ， 联 合 编 人 
助 经 费 











国 

















国 





》 和 《国家 级 重点 新 产品 
贸 委 和 国家 科 委 根 据 本 办 法 第 
点 新 产品 项 目 ， 并 
中 央 财 政 专项 补 





家 级 了 
家 级 重点 新 产品 





试制 鉴 
四 


提出 经 

















重大 装备 国产 








为 支持 重大 装备 国产 化 创新 在 
和 企业 等 各 方面 进行 重大 装备 














化 创新 研制 项 目 
贷款 贴息 资金 管 


时 
理 办 法 (试行 ) 








备 国产 化 创新 研 





第 7 条 









































制 项 目 给 予 贷款 贴息 
申请 贴息 的 项 目 ， 由 企业 编写 《 




















下 





书 》， 并 按 企业 隶 

















属 关系 提出 贴息 





得 请 


制 工 作 ， 充 分 调动 行业 、 地 方 、 金 融 、 投 资 机 构 
国产 化 研制 的 积极 性 ， 中 央 财 政 决 定 对 部 分 重大 装 





重大 装备 国产 化 创新 研制 项 目 建议 





科学 研究 和 教 
学 用 品 免 征 进口 
税收 暂行 规定 











第 2 条 





不 能 生产 的 科学 研究 和 教学 用 品 ， 直 接 
































和 进口 环节 增值 税 、 消 费 税 





同时 适 月 


日 于 : (一 ) 国家 经 济 贸易 委 





关 总 署 核 定 的 企业 ( 集 
家 税务 总 
家 科学 技术 委 
P 心 


国 
国 
技术 研究 








团 ) 技术 中 心 ; (二 ) 
局 和 海关 总 署 核定 的 国家 工程 研究 














下 
员 会 会 


本 
员 会 会 


同 财政 部 、 国 家 税务 总 


科学 研究 机 构 和 学 校 ， 不 以 营利 为 目的 ， 在 合理 数量 范围 
于 科学 研究 或 者 教学 的 ， 免 征 


国 


中 ， 














内 





国内 
关税 





进 
进 











同 财政 部 、 国 家 税务 总 局 和 海 
家 计划 委员 会 会 同 财政 部 、 
心 和 国家 重点 实验 室 ; 


(三 ) 








局 和 海关 总 署 核定 的 国 


家 工程 





关于 调整 进口 
设备 税收 政策 的 
通知 ( 国 发 
[1997] 37 号 ) 











国 





务 院 决定 ， 自 1998 和 























资 项 





日 过 














、 进 





(一 ) 对 符合 《外 商 投资 产业 指导 
商 投资 项 目 ， 在 投资 总 额 内 进口 的 








设备 ， 在 规定 的 范围 
设备 免税 的 范围 


























用 设备 ， 除 











FE1 月 1 日 起 ,对 国家 鼓励 发 
内 ， 免 征 关 税 和 进口 环节 增值 税 


目录 》 鼓励 类 和 














《外 商 投资 项 








口 


商品 














目录 》 


(二 ) 对 符合 《当前 国 
目 ， 在 投资 总 额 内 进 
录 》 所 列 商品 外 ， 免 征 关 税 和 进 
(三 ) 对 符合 上 述 规 定 的 项 目 ， 
也 免 征 关 税 和 进口 
(四 ) 在 上 述 规定 范围 之 外 的 进 











项 




















所 列 商品 外 ， 免 征 关税 和 进口 环节 增 
家 重点 鼓励 发 展 的 产 ， 














值 税 








旺 





、 产 品 和 技术 

















口 的 自用 设备 ， 除 《 国 


环节 增值 税 























环节 增值 税 





























设备 减免 征 ， 由 国 


录 》 昌 











展 的 国内 投资 项 目 和 外 商 投 


限制 乙 类 ， 并 转让 技术 的 外 
目 不 予 免税 的 进口 


国内 投资 














务 院 决定 


内 投资 项 目 不 予 免税 的 进 











口 商 品 


按照 合同 随 设备 进口 的 技术 及 配套 件 、 备 件 ， 








第 一 篇 “产业 及 政策 篇 而 


























( 续 ) 
政策 /法 规 相关 内 容 
he Mina i 
国 中 小 企业 促 征 、 免 征 所 得 税 ， 实 行 税 收 优惠 
讲法 第 29 条 中 小 企业 技术 创新 项 目 以 及 为 大 企业 产品 配套 的 技术 改造 项 目 ， 可 以 
过 





享受 贷款 贴息 政策 




















一 、 外 商 投资 企业 “两 个 密集 型 ” ( 知识 密集 、 技 术 密 集 ) 项 目 ， 适 用 税法 仿 
施 细则 第 七 十 三 条 所 规定 的 税收 优惠 政策 时 ， 其 所 生产 的 主导 产品 应 属于 科技 部 
制定 的 《中 国 高 新 技术 产品 目录 》 (2000 年 颁布 ) (以 下 简称 《产品 目录 》) 范 
围 ， 且 上 述 主导 产品 的 当年 销售 收入 ， 应 超过 企业 全 年 产品 销售 收入 的 50% 。 对 
主导 产品 当年 销售 收入 没有 超过 全 年 销售 收入 50% 的 年 度 ， 该 年 度 不 得 享受 税法 
实施 细则 第 七 十 三 条 所 规定 的 相应 税收 优惠 待遇 








关于 外 商 投 次 
企业 享受 “两 个 
密集 型 ”税收 优 
惠 政策 有 关 问 是 
的 通知 










































































五 、 创 新 基金 面向 在 中 国境 内 注册 的 各 类 中 小 企业 

关于 科技 型 中 六 、 创 新 基金 鼓励 并 优先 支持 产 、 学 、 研 的 联合 创新 ， 优 先 支持 具有 自主 知识 
小 企业 技术 创新 | 产权 、 高 技术 、 高 附加 值 、 能 大 量 吸纳 就 业 、 节 能 降 耗 、 有 利 环 境 保护 以 及 出 口 
金 的 暂行 规定 | 创汇 的 各 类 项 目 
的 通知 八 、 根 据 中 小 企业 和 项 目的 不 同 特点 ， 创 新 基金 分 别 贷款 贴息 、 无 偿 资 助 、 次 
金 投 入 等 不 同 的 方式 给 予 支 持 






























































D> 








增强 原始 性 创新 能 力 的 指导 思想 ， 改 革 科 技 管理 制度 ， 改 进 评价 体系 ， 大 力 培 
养 和 引进 创新 人 才 ， 鼓 励 引 进 杰 出 人 才 和 优秀 科学 家 团队 。 在 科研 机 构 编制 和 人 
事 管理 制度 、 工 资 标准 、 研 究 生 招生 和 学 位 授予 权 、 科 研 机 构 审 批 及 科研 与 生活 
条 件 保障 等 方面 ， 制 定 和 实行 特殊 的 优惠 政策 


关于 进一步 增 
强 原始 性 创新 能 
力 的 意见 






































关于 鼓励 海外 
留学 人 员 以 多 种 鼓励 海外 留学 人 员 在 各 类 科研 机 构 兼任 专业 技术 职务 、 顾 问 或 名 誉 职务 ， 回 国 
形式 为 国 服务 的 | 做 博士 后 ， 合 作 研究 ， 接 受 国内 委托 的 科研 项 目 ， 帮 助 国内 用 人 单位 培养 人 才 等 


若干 意见 










































































关于 转制 单位 

转制 单位 中 少数 确 因 工作 需要 、 身 体能 够 坚持 正常 工作 的 副教授 、 副 研究 员 和 
ee 相当 这 一 职称 以 上 的 高 级 专家 ， 按 照 国家 有 关 政 策 和 干部 管理 权限 ， 经 有 关 部 门 
a “| 批准 ， 可 以 适当 延长 退休 年 龄 








.31 . 


了 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


政策 /法 规 





相关 内 容 


( 续 ) 








关于 促进 科技 
成 果 转 化 的 若干 
规定 











1. 科 丰 





创办 高 新 技术 企业 。 以 高 新 技术 成 果 向 
的 ， 高 新 技术 成 果 的 作价 金额 可 达到 公司 或 企业 注册 资本 的 





除外 
2. 科研 机 构 、 高 等 学 校 转 























所 取得 的 净 收 入 中 提取 不 低 于 20% 的 
与 他 人 合作 实施 转 








化 职务 科 


机 构 、 高 等 学 校 及 其 科技 人 员 可 以 采取 多 种 方式 转化 高 新 技术 成 果 ， 
有 限 责任 公司 或 非 公司 制 企业 出 资信 股 
35% ， 


男 有 约定 的 


技 成 果 ， 应 当 依 法 对 研究 开发 该 项 科技 

















他 人 员 给 予 奖励 。 








成 果 的 职务 科技 成 果 完 成 人 和 为 成 果 转 化 做 出 重要 贡献 的 友 
其 中 ， 以 技术 转让 方式 将 职务 科技 成 果 提 供给 他 人 实施 的 ， 应当 从 技术 转让 











比例 用 于 一 次 性 奖励 

















在 3 ~5 年 内 
励 ， 或 者 参照 此 比例 ， 给 予 一 次 性 奖 
也 可 以 用 不 
据 其 所 持 股份 分 享 
得 奖励 份额 应 不 低 于 奖励 总 额 的 50% 
4. 对 科技 成 果 转 化 执行 现行 的 税收 优 
收入 免 征 营业 税 。 科 研 单位 、 高 等 学 校 
技术 咨询 





















































， 从 实施 该 科技 成 果 的 年 净 收 入 中 提 


氏 于 科技 成 果 入 股 时 作价 金额 20% 的 
必 益 。 在 研究 开发 和 成 果 转 化 中 


、 技 术 承 包 所 取得 的 技术 性 服务 收入 暂 免 征 











励 ; 采用 股份 








惠 政策 。 入 














妇 所 得 税 


E£ 的 ， 科 研 机 构 或 高 等 学 校 应 当 在 项 目 成 世 
取 不 低 于 5% 
形式 的 企 
役 份 给 予 奖励 ， 该 持 
E 出 主要 贡献 的 人 员 ， 所 





自行 实施 转化 或 
投产 后 ， 连 续 
的 比例 用 于 奖 
实施 转化 的 ， 
及 人 依 









































研 机 构 、 高 等 学 校 的 技术 转让 
民 务 于 各 业 的 技术 成 呈 





转让 、 技 术 培 训 、 





高 等 学 校 知识 
产权 保护 管理 
规定 














第 15 条 
关 技 术 文 件 和 作品 上 署名 及 获得 奖励 和 
第 26 条 高 等 学 校 将 其 知识 产权 或 
或 许可 他 人 使 用 的 ， 应 当 从 转让 或 许可 























民 酬 的 权利 
只 务 发 明 创 造 、 
使 用 所 取得 的 净 











职务 发 明 创造 或 职务 技术 成 果 ， 以 及 职务 作品 的 完成 人 依法 享有 在 有 





只 务 技术 成 果 转 让 给 他 人 
入 中 ， 提 取 不 低 于 20% 


的 比例 ， 对 完成 该 项 职务 发 明 创造 、 职 务 技术 成 果 及 其 转化 作出 重要 贡献 的 人 员 


给 予 奖励 。 为 促进 科技 成 果 产 业 化 ， 对 经 学 校 许可 ， 由 








成 果 完 成 人 进行 产业 化 的 ， 可 以 从 转化 



































只 务 发 明 创造 、 职 务 技术 
改 入 中 提取 不 低 于 30% 的 比例 给 予 奖 酬 









































第 27 条 高 等 学 校 及 其 所 属 单位 独立 研究 开发 或 者 与 其 他 单位 合作 研究 开发 的 
科技 成 果实 施 转 化 成 功 投产 后 ， 高 等 学 校 应 当 连 续 三 至 五 年 从 实施 该 项 科技 成 果 





所 取得 的 收入 中 提取 不 低 于 5% 的 比例 ， 对 完成 该 项 科技 成 果 及 其 产业 化 作出 重 


要 贡献 的 人 员 给 予 奖 酬 


采取 股份 制 形式 的 高 等 学 校 科技 企业 ， 








或 者 主要 以 技术 向 其 他 股份 制 企 业 投 资 





入 股 的 高 等 学 校 ， 可 以 将 在 科技 成 果 的 研究 开发 、 产 业 化 中 做 出 重要 贡献 的 有 关 





人 员 的 报酬 或 者 奖励 ， 按照 国家 有 关 规 定 折算 为 相应 的 股份 份额 或 者 出 资 比例 。 














该 持 股 人 依据 其 


所 持 股份 份额 或 出 资 比例 分 享 收益 





. 32 . 























第 一 篇 “产业 及 政策 篇 而 
( 续 ) 
政策 /法 规 相关 内 容 
二 、 关 于 营业 税 
关于 贯彻 落实 
清宫 (一) 对 单位 和 个 人 (包括 外 商 投 资 企业 、 外 商 投 资 设立 的 研究 开发 中 心 、 外 


《中 共 中 央 、 国 务 
院 关 于 加 强 技术 
创新 ， 发 展 高 科 
技 ， 实 现 产 业 化 
的 决定 》 有 关税 
收 问题 








国企 业 和 外 籍 个 人 ) 从 事 技术 转让 、 技 术 

















发 业务 和 与 之 相关 的 技术 咨询 、 技 术 





服务 业务 取得 的 收入 ， 免 征 营业 税 


(三 ) 免税 的 审批 程序 





纳税 人 从 事 技术 转让 、 开 发 业务 申请 免 征 营业 税 时 ， 须 持 技术 转让 、 开 发 的 书 























1 合同 ， 到 纳税 人 所 在 地 省 级 科技 主管 部 门 进 行 认定 ， 














再 持 有 关 的 书 





合同 和 科 



































技 主管 部 门 审核 意见 证 明报 当地 省 级 主管 税务 机 关 审 核 

















关于 加 强 八 六 
三 计划 成 果 产 业 
化 工作 的 若干 


意见 











采取 多 种 方式 ， 





加 速 863 计划 成 果 的 产业 化 ， 发 挥 政策 作用 ， 营 造 863 计划 成 


果 产 业 化 的 良好 环境 


项 目 承担 单位 以 技术 转让 方式 转化 成 果 的 ， 应 当 从 技术 转让 所 取得 的 净 收 入 中 
提取 不 低 于 20% 的 比例 用 于 一 次 性 奖励 。 项 目 承 担 单位 自行 转化 成 果 的 ， 应 当 在 











项 目 成 功 投产 后 ， 
例 用 于 





























不 全 
根据 与 项 目 承 


校 创 办 科技 企业 ， 


奖励 。 股 份 制 企业 实施 转化 的 ， 可 以 
股份 给 予 奖励 。 在 研究 开发 和 成 果 转 化 中 做 出 主要 贡献 的 人 员 ， 
氏 于 奖励 总 额 的 50% 























的 年 净 收 入 中 提取 不 低 于 5% 的 比 
作价 金额 20% 的 
所 得 奖励 份额 应 


连续 在 3 ~5 年 内 ， 从 该 项 目 
不 低 于 成 果 和 人 股 时 






































担 单位 的 协议 ， 成 果 完 成 人 可 以 带 着 成 果 ， 走 出 研究 所 和 学 
直接 进行 产业 化 ; 也 可 以 将 科技 成 果 转 让 ， 实 行 间 接 转化 。 














成 果 完 成 人 享有 | 














协议 约定 的 权益 。 成 果 完 成 人 自行 创办 企业 转化 成 果 的 ， 项 




















目 承 担 单位 在 该 企业 中 享有 约定 的 股权 或 出 资 比例 ， 或 以 技术 转让 的 方式 取 








得 技术 转让 收入 





科技 部 关于 加 
强 与 科技 有 关 的 
知识 产权 保护 和 
管理 工作 的 若干 
意见 











调整 科技 成 果 的 知识 产权 归 








届 政 策 ， 激 励 科研 机 构 、 高 新 技术 企业 和 广大 科技 


人 员 积 极 参与 技术 创新 活动 
改革 科技 计划 管理 体制 ， 把 知识 产权 管理 纳入 科技 计划 管理 工作 的 全 过 程 








革 科 技 成 果 管 理 和 鉴定 制度 ， 将 知识 产权 管理 纳入 科技 成 果 管 理 体 系 ， 提 升 











科技 成 果 的 法 律 内 涵 和 市 场 外 延 


增加 各 项 科技 管理 工作 的 知识 产权 内 涵 ， 将 知识 产权 拥有 量 及 划 














保护 和 管理 制 





度 建设 状况 作为 高 新 技术 企业 资格 认定 、 科 技 人 员 职 称 评定 、 科 技 奖励 评审 等 项 


工作 的 重要 指标 








了 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


政策 /法 规 





( 续 ) 


相关 内 容 





关于 国家 科研 
计划 项 目 研究 成 








果 知 识 产 权 管 理 








大 
项 


得 


有 效 利用 和 获取 收益 的 权 禾 


目 


安 
九 


生 


管 





一 、 科 研 项 目 研 究 成 果 及 其 形成 的 知识 产权 ， 除 涉及 国家 安全 、 国 家 利益 和 重 














社会 公共 利益 的 以 外 


目 承担 单位 可 以 依法 























， 国 家 授予 科研 项 目 承 担 单位 〈 以 下 简称 项 目 承 担 单位 ) 。 








自主 决定 实施 、 许 可 他 人 实施 、 转 让 、 作 价 入 股 等 ， 并 取 











相应 的 收益 。 同 时 ， 在 特定 情况 下 ， 国 家 根据 需要 保留 无 偿 使 用 、 开 发 、 使 之 





EE 


























二 、 单 位 申请 承担 科研 项 目 时 ， 须 提交 该 项 目的 知识 产权 可 行 性 分 析 报 告 。 项 
执行 过 程 中 ， 项 目 承 担 单位 须根 据 相关 领域 知识 产权 的 发 展 动态 ， 及 时 调整 研 














策略 和 措施 














三 、 项 目 承 担 单位 须 建立 规范 有 效 的 知识 产权 管理 制度 ， 对 项 目 执行 过 程 中 产 








里 和 充分 使 用 








若干 规定 


科 
成 


务 
中 


项 


共 
规 
和 














果 转 化 和 应 用 方案 





五 、 科 研 项 目 研究 成 果 取 得 相关 知识 产权 的 申请 费用 、 维 持 费 用 等 知识 产权 事 








四 、 科 研 计划 归口 管理 部 门 对 涉及 国家 安全 、 国 家 利益 和 重大 社会 公共 利益 的 
研 项 目 ， 须 在 立项 或 验收 时 予以 确认 ， 明 确 项 目 成 果 知 识 产权 管理 方式 ， 拟 定 








的 研究 成 果 及 时 采取 知识 产权 保护 措施 ， 依 法 取得 相关 知识 产权 ,并 予以 有 效 









































费用 ,一 般 由 项 目 承 担 单位 负担 。 经 财政 部 门 批准 ， 在 国家 有 关 科研 计划 经 费 
可 以 开支 知识 产权 事务 费 ， 用 于 补助 负担 上 述 费 用 确 有 困难 的 项 目 承 担 单位 
七 、 项 目 承 担 单位 应 当 建 立 科技 成 果 转 化 机 制 ， 采取 有 效 措施 ， 积 极 促进 科研 






























































目 研 究 成 果 的 转化 。 项 目 承担 单位 转让 科研 项 目 研 究 成 果 知 识 产 权时 ， 成 果 完 
人 享有 同等 条 件 下 优先 受 让 的 权利 























八 、 项 目 承 


瑟 














单位 要 按照 《中 华人 民 共 和 国 促进 科技 成 果 转 化 法 》、《 中 华人 民 





和 国 专利 法 》 和 《国务 院 办 公 厅 转发 科技 部 等 部 门 关于 促进 科技 成 果 转 化 若干 


定 的 通知 》( 国 办 发 








[1999] 29 号 ) 等 有 关 规 定 ， 对 科研 项 目 研 究 成 果 完 成 人 


为 成 果 转 化 做 出 贡献 的 人 员 给 予 奖励 和 报酬 





关于 开展 
要 技术 标准 研 
重大 科技 专项 
业 试 点 工作 的 











通知 





= 
六 








企业 技术 标准 试点 工 








作 将 以 我 国 技术 标准 发 展 战略 为 指导 ， 建 立 我 国 技术 标准 





“以 市 场 为 主导 ， 以 企业 为 主体 ”的 发 展 模式 ， 提 高 企业 技术 标准 工作 的 水 平 ， 


形 
我 


一 
里 
个 














国 经 济 和 科技 健康 发 





企业 试点 申报 工作 采用 企业 自愿 ， 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 科技 


技术 监督 局 共同 推荐 
符合 试点 条 件 的 企业 





成 若干 个 对 推动 我 国 

















技术 标准 工作 具有 典型 示范 作用 的 企业 ， 以 点 带 面 ， 推 动 
展 





























示 习 








( 委 、 局 ) 与 质 
市 可 推荐 1 至 3 




















申报 的 方式 进行 。 每 个 省 、 自 治 区 、 直 
申报 ， 参 加 评审 

















国 


PR Ap 


究 


家 高 技术 研 
展 计划 专项 





经 费 管理 办 法 





序 ， 


可 





对 资助 金额 在 30 万 元 以 上 的 课题 实行 成 本 补偿 式 资助 方式 。 对 资助 金额 在 30 
万 元 以 下 ( 含 30 万 元 ) 的 课题 实行 定额 补助 式 资助 方式 











归口 部 门 根据 国家 4 


执行 


急需 求 确定 的 重大 课题 ， 可 以 简化 经 费 预算 评审 或 评估 程 
但 其 经 费 预算 的 确定 必须 经 过 归口 部 门 的 部 务 会 批准 ， 并 报 财 政 部 同意 后 方 
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政策 /法 规 


相关 内 容 


第 一 篇 -产业 及 政策 篇 六 


( 续 ) 





关于 进一步 增 
强 原始 性 创新 能 
力 的 意见 








改进 评价 体系 ， 简 化 评估 内 容 、 优 化 评估 程序 、 改 进 评价 方法 ， 对 高 技术 前 沿 


研究 成 果 的 评 





， 要 把 发 明 专利 作为 重要 的 衡量 指标 。 高 技术 前 沿 研 究 重 大 项 目 





























立项 前 ， 应 就 该 技术 领域 的 国内 外 知识 产权 
析 评 佑 报告， 并 对 项 目 承担 单位 规定 明确 具 
或 成 果 发 明 人 专利 申请 和 维持 费 




































































、 授 权 及 实施 等 状况 和 趋势 提出 分 
体 的 知识 产权 任务 目标 。 对 科研 单位 
给 予 适当 补助 




















推进 制定 有 效 的 人 才 激 励 政 策 。 提 高 国家 科研 计划 课题 经 费 中 用 于 聘用 和 研究 
生 的 人 员 费 用 比例 ; 对 国家 财政 资助 所 形成 的 科技 成 果 的 知识 产权 ， 明 确 除 涉及 









































国家 重大 利益 的 外 ， 由 项 目 承担 单位 享有 ; 在 高 新 技术 企业 











展 产 权 激励 试点 ， 








允许 企业 采取 职工 购买 企业 股份 、 新 增 净 资 产 股份 奖励 、 股 份 期 权 等 激励 方式 











第 2 条 





























本 条 例 所 称 知识 产权 海关 保护 ， 是 指 海关 对 与 进出 
华人 民 共 和 国法 律 、 行 政法 规 保护 的 商标 专 月 




















货物 有 关 并 受 中 








昌 权 、 著 作 权 和 与 著作 权 有 关 的 权利 、 






































中 华人 民 共 和 | 专利 权 (以 下 统称 知识 产权 ) 实施 的 保护 
国 知 识 产权 海关 | ”第 3 条 ”国家 禁止 侵犯 知识 产权 的 货物 进出 口 。 海 关 依照 有 关 法 律 和 本 条 例 的 
保护 条 例 规定 实施 知识 产权 保护 ， 行 使 《中 华人 民 共 和 国 海关 法 》 规 定 的 有 关 权 力 
第 4 条 ”知识 产权 权利 人 请 求 海关 实施 知识 产权 保护 的 ， 应 当 向 海关 提出 采取 
保护 措施 的 申请 
保护 知识 产权 | ， 通 过 专项 行动 ， 提 高 保护 知识 产权 的 能 力 和 水 平 ， 过 制 各 种 侵权 行为， 增强 全 
社会 的 知识 产权 保护 和 创新 意识 ， 促 进 经 济 发 展 ， 树 立 我 国 在 保护 知识 产权 方面 
专项 行动 方案 人 
良好 的 国际 形象 
国家 中 长 期 科 
学 和 技术 发 展 规 “高 效 节能 、 长 寿命 的 半导体 照明 产品 ”被 列 人 中 长 期 规划 第 一 重点 领域 (能 


划 纲要 (2006 
年 ) 


中 
源 ) 的 第 一 优先 主题 (工业 节能 




















要 实现 单位 国内 生 ] 
护 环境 的 要 求 ， 建 设 低 投 入 、 高 产 出 、 低 能 












































总 值 能 源 消耗 降低 20% 的 目标 ， 强 调 要 落实 节约 资源 和 保 
、 少 排放 、 能 循环 、 可 持续 的 国民 









































“十 一 五 ” 城 | 经 济 体 系 和 资源 节约 型 、 环 境 友 好 型 社会 ， 并 把 “绿色 照明 一 一 在 公用 设施 、 宾 
市 绿色 照明 工程 | 馆 、 商 厦 、 写 字 楼 以 及 住宅 中 推广 高 效 节 电 照 明 系 统 等 ” 列 为 十 大 节能 重点 工程 
规划 纲要 之 一 

各 城市 不 得 再 在 城区 主干 道 大 范围 使 用 多 光源 装饰 性 庭园 灯 ， 景 观照 明 严禁 使 用 
强力 探照灯 、 大 功率 泛 光 灯 、 大 面积 壳 虹 灯 、 彩 泡 、 美 耐 灯 等 高 亮度 高 能 耗 灯 具 
关于 进一步 鼓 





励 软件 产业 与 集 
成 电路 产业 发 展 
的 若干 政策 
































即 受 业 界 普遍 关注 的 “半导体 新 政 "。 起 章 中 的 半导体 产业 拱 持 新 政策 包含 “五 
免 五 减 六 ”的 企业 所 得 税 优惠 政策 、 研 发 减 税 (采取 信贷 和 减 税 并 用 的 方式 ) ， 以 
及 半导体 固定 资本 设备 免税 以 及 对 集成 电路 设计 安排 专项 资金 支持 等 内 容 




















.35. 


了 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


政策 /法 规 





( 续 ) 














关于 建立 政府 各 级 政府 机 构 使 





























强制 采购 节能 产 | 采购 需求 的 前 提 下 ， 
品 制度 的 通知 | 产品 ， 实 行 强制 采购 


财政 性 资金 进行 政府 采购 活动 时 ， 在 技术 、 服 务 等 指标 满足 


优先 采购 节能 产品 ， 对 部 分 节能 效果 、 性 能 等 达到 要 求 的 





单位 GDP 能 
考核 体系 实施 


方案 





可 





我 国 地 方 省 级 官员 将 








成 绩 单 未 及 格 将 面临 问 责 和 






































提供 半导体 (LED) 照明 产品 的 

















服务 公司 〈 或 大 宗 用 户 ) ， 每 只 高 效 照明 
产品 ， 中 央 财 政 按 中 标 协 议 供 货 价 格 的 30% 给 予 补贴 ; 城乡 居民 用 户 每 只 
高 效 照 明 产 品 | 明 产 品 ， 中 央 财 政 按 中 标 协 议 人 
推广 财政 补贴 资 | 部 将 分 批 下 达 高 效 照明 产品 财政 补贴 推广 任务 ， 省 级 
金管 理 暂行 办 法 ”| 制定 具体 实施 方案 ， 组 织 中 标 企 业 落 实 推广 人 有 
财政 补贴 方式 推广 高 效 照明 产品 1.5 亿 














高 效 照 








t 货 价格 的 50% 给 予 补贴 。 国 家 发 展 改 革 委 、 财 政 
节能 主管 部 门 会 同 财政 部 门 
F 务 ， 确 保 实 现 “ 十 一 五 ”期 间 通 过 
可 节 电 290 亿 千 瓦 时 , 减少 二 氧化 碳 








































































































排放 2900 万 吨 

公共 机 构 节能 | ”各 级 政府 单位 应 当 将 节能 产 中 采购 目录 ， 并 严格 监控 能 源 
条 例 消耗 状况 

建筑 节能 | 。 建设 单位 应 当选 择 合适 的 可 再 生 有 于 采暖 、 制 冷 、 照 明和 热 水 供 应 等 
于 

轻工业 三 年 振 _ 是 有 本 
Be 未 来 三 年 ， 轻 工业 振兴 将 以 食品 、 家 电 、 造 纸 、 塑 料 、 皮 革 、 五 金 、 电 池 、 照 
J- 明 电 器 、 洗 洪 、 轻 工装 备 也 行业 的 重点 品牌 企业 

















电子 信息 产业 
调整 和 振兴 规划 





确保 电子 信息 产业 稳定 发 展 ， 力 


I 快 结构 调整 ， 推 动产 业 升级 ， 规 划 期 为 2009 一 











2011 年 。 是 对 半导体 照 











路 、 新 型 显示 器 件 的 支持 














也 一 定 程度 上 有 利于 促进 

















关于 认定 2009 


认定 77 家 基地 为 国 






































莞 、 西 安 5 家 国家 半 
年 度 国 家 高 新 技 | 、 ee 
能 照明 高 新 技术 产业 
术 产 业 化 基地 和 |、 

高 新 技术 产业 化 基 
现代 服务 业 产业 动作 现 人 才 、 其 
化 基地 的 通知 





导体 照明 工程 高 新 











浑 高 新 技术 产业 化 基地 的 聚集 、 辐 射 和 带 
作 动 知识 、 技 术 、 人 才 、 资 金 、 政 策 














家 高 新 技术 产业 化 基地 ， 其 中 ， 包 括 天津、 杭州、 武汉、 东 
技术 产业 化 基地 ， 及 宁波 国家 新 能 源 与 季 




















关于 加 快 推 行 
同 





合同 能 源 管理 促 

ee 促 | 用 能 单位 实施 节能 改造 的 主要 方式 之 _。 从 
进 节 能 服务 产业 策 、 完 善 相关 会 计 制 度 ，; 

发 展 的 意见 Ne 








提出 到 2012 年 ， 扶 持 培育 
节能 服务 公司 。 到 2015 年 





FE， 建立 比较 完善 的 























节能 服务 产业 纳入 各 级 政府 











区 务 公司 ， 发 展 壮大 一 批 综合 性 大 型 


本 系 ， 使 合同 能 源 管理 成 为 








支持 力度 、 实 行 税收 扶持 政 
步 改 善 金融 服务 4 个 方面 提出 了 政策 措施 ， 将 发 展 
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( 续 ) 
政策 /法 规 相关 内 容 
关于 促进 节能 
服务 产业 发 展 增 

















由 财政 部 、 税 务 总 局 联合 下 发 ， 为 了 加 快 推进 合同 能 源 管理 (EMC)， 进 一 步 


税 、 党 业 税 和 
. 细 化 落实 《意见 》， 促 进 节 能 服务 产业 发 展 


企业 所 得 税政 策 
问题 的 通知 














广东 、 辽 宁 、 湖 北 、 陕 西 、 云 南 五 省 和 天 津 、 重 庆 、 深 圳 、 厦 门 、 杭 州 、 南 昌 、 
国家 发 展 改革 | 贵阳 、 保 定 八 市 将 首先 开展 低 碳 试点 工作 。 进 行 编制 低 碳 发 展 规划 ， 制 定 支 持 低 
委 关 于 开展 低 碳 | 碳 绿色 发 展 的 配套 政策 ， 加 快 建立 以 低 碳 排放 为 特征 的 产业 体系 。 试 点 地 区 要 结 
区 和 低 碳 城市 | 合 当 地 产业 特色 和 发 展 战 略 ， 加 快 低 碳 技术 创新 ， 推 进 低 碳 技 术 研发 、 示 范 和 产 
试点 工作 的 通知 “| 业 化 ， 积 极 运 用 低 碳 技术 改造 提升 传统 产业 ， 加 快 发 展 低 碳 建筑 、 低 碳 交 通 ， 培 
育 壮 大 节能 环保 、 新 能 源 等 战略 性 新 兴 产 业 等 工作 
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确定 选择 天 津 、 和 重庆、 深圳、 厦门、 杭州、 南昌 、 贵 阳 、 保 定 、 武 汉 、 无 锡 10 
个 城市 开展 低 碳 交 通 运输 体系 建设 试点 工作 
试点 主要 包括 建设 低 碳 型 交通 基础 设施 ， 推 广 应 用 低 碳 型 交通 运输 装备 ， 优 化 
交通 运输 组 织 模式 及 操作 方法 ， 建 设 智能 交通 工程 ， 完 善 交通 公众 信息 服务 ， 建 

















交通 运输 部 
展 低 碳 交通 运输 
体系 建设 试点 
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立 健全 交通 运输 碳 排放 管理 体系 等 六 项 内 容 
国务 院 关 于 加 提出 了 节能 环保 、 新 一 代 信 息 技 术 、 生 物 、 高 端 装 备 制 造 、 新 能 源 、 新 材料 、 
快 培育 和 发 展 战 新 能 源 汽 车 等 七 大 战略 性 新 兴 产 业 ， 半 导体 照明 是 其 中 的 重要 方向 之 一 
略 性 新 兴 产业 的 根据 《决定 》， 到 2015 年 ， 战 略 性 新 兴 产 业 形 成 健康 发 展 、 协 调 推进 的 基本 格 
决定 局 ， 对 产业 结构 升级 的 推动 作用 显著 增强 ， 增 加 值 占 国内 生产 总 值 的 比重 力争 达 
到 8% 左右 ; 到 2020 年 ， 力 争 达 到 15% 左右 ， 吸 纳 、 带 动 就 业 能 力 显 著 提 高 
国务 院 关于 而 节能 环保 、 新 一 代 信 息 技术 、 生 物 、 高 端 装备 制造 产业 成 为 国民 经 济 的 支柱 产 
快 培育 和 发 展 战 业 ， 新 能 源 、 新 材料 、 新 能 源 汽车 产业 成 为 国民 经 济 的 先导 产业 ; 创新 能 力 大 幅 
略 性 新 兴 产业 的 提升 ， 掌 握 一 批 关键 核心 技术 ， 在 局 部 领域 达到 世界 领先 水 平 ; 形成 一 批 具 有 国 
决定 际 影 响 力 的 大 企业 和 一 批 创新 活力 旺盛 的 中 小 企业 ;建成 一 批 产业 链 完善 、 创 新 
能 力 强 、 特 色 鲜 明 的 战略 性 新 兴 产 业 集聚 区 





























由 国家 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 商 务 部 三 部 委 联 合 下 发 ， 优 化 进口 结构 ， 该 《 目 
鼓励 进口 技术 | 录 》 提 及 包括 45 个 鼓励 发 展 的 重点 行业 ， 其 中 进一步 明确 了 鼓励 等 离子 显示 屏 
和 产品 目录 | (PDP)、 有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 等 显示 器 件 制造 。 此 为 国家 发 展 改 革 委 第 9 号 
(2011 年 版 ) 令 明确 推动 等 离子 显示 屏 、 有 机 发 光 二 极 、3D 显示 等 新 型 平板 显示 器 件 及 关键 部 
件 产业 优化 升级 和 加 快 发 展 后 ， 再 次 明确 提出 了 鼓励 OLED 行业 发 展 




































































由 国家 发 展 改 革 委 、 商 务 部 、 海 关 总 署 、 工 商 总 局 、 质 检 总 局 五 部 门 联 合 发 布 。 

中 国 逐 步 淘 汰 该 路 线 图 提出 ， 我 国 从 2012 年 10 月 1 日 起 ， 禁 止 进口 和 销售 100 瓦 及 以 上 普通 
白炽 灯 路 线 图 照明 白炽 灯 ; 从 2014 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 60 瓦 及 以 上 普通 照明 白炽 
灯 ; 从 2016 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 15 瓦 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 
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防 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 





2003 年 启动 我 国 半导体 照明 工程 ，2006 年 2 月 ， 半 导体 照明 被 纳入 国 
家 中 长 期 科技 发 展 规划 纲要 “能 源 ” 领 域 “ 工 业 节 能 ”优先 主题 (“高 效 节 
能 、 长 寿命 的 半导体 照明 产品 ”) ; 2009 年 4 月 ,科技 部 启动 “十 城 万 芍 ” 
半导体 照明 试点 示范 应 用 工程 ，2009 年 9 月 ， 国 家 发 展 改 革 委 联合 科技 部 、 
工业 和 信息 化 部 等 六 部 门 发 布 《 半 导体 照明 节能 产业 发 展 意见 》; 2010 年 4 
月 ， 国 家 四 部 委 发 布 《 关 于 加 快 推行 合同 能 源 管理 促进 节能 服务 产业 发 展 
的 意见 》; 2010 年 10 月 ， 国 务 院 发 布 《 国 务 院 关 于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 
新 兴 产 业 的 决定 》， 将 半导体 照明 列 和 人 我国 战 略 性 新 兴 产 业 的 重要 方向 : 节 
能 环保 和 新 材料 产业 的 重要 发 展 方向 ; 2010 年 11 月 ， 国 家 发 展 改 革 委 等 三 
部 委 联 合 组 织 “ 半 导体 照明 产品 应 用 示范 工程 项 目 ”， 在 全 国共 选择 50 个 
半导体 照明 应 用 项 目 开 展示 范 ; 2010 年 9~12 月 ,科技 部 陆续 启动 了 
“十 二 五 ”半导体 照明 科技 支撑 计划 和 863 计划 ， 对 全 产业 链 的 技术 研发 和 
检测 方法 研究 、 测 试 平台 建设 进行 了 全 面部 署 ，2010 年 启动 了 国家 半导体 
照明 领域 科技 和 产业 方面 的 “十 二 五 ”专项 规划 研究 ; 2011 年 11 月 ， 国 家 
发 展 改革 委 等 五 部 门 正 式 发 布 《 中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 》。 这 些 政策 的 
出 台 极 大 促进 了 我 国 半导体 照明 产业 的 健康 有 序 发 展 。 

从 近 几 年 国家 层面 一 系列 的 政策 来 看 ， 在 节能 减 排 、 保 护 环境 的 全 球 趋 
势 下 ， 国 家 对 半导体 照明 这 一 战略 性 新 兴 产 业 的 认识 逐步 加 深 ， 政 府 对 半 导 
体 照 明 产 业 发 展 的 指导 逐步 加 强 。 

1) 半导体 照明 节能 产业 发 展 意见 。 

为 推动 我 国 半导体 照明 节能 产业 健康 有 序 发 展 ， 培 育 新 的 经 济 增长 点 ， 扩 
大 消费 需求 ， 促 进 节 能 减 排 ，2009 年 9 月 ， 国 家 发 展 改革 委 、 科 技 部 、 工 业 和 
信息 化 部 、 财 政 部 、 住 房 城 乡 建设 部 、 国 家 质 检 总 局 联合 发 布 了 《半导体 照明 
节能 产业 发 展 意见 》。 “意见 ”明确 提出 了 产业 发 展 目标 以 及 技术 装备 、 照 明 产 
品 及 服务 体系 等 三 大 重点 领域 ， 还 从 统筹 规划 、 重 大 项 目 、 示 范 工程 、 标 准 体 
系 、 鼓 励 政 策 和 人 才 培 养 等 方面 提出 了 半导体 照明 节能 产业 发 展 的 政策 措施 。 
该 意见 是 国家 层面 上 针对 半导体 照明 节能 产业 的 第 一 个 指导 性 文件 ， 为 后 续 的 
政策 拉 开 序幕 ， 同 时 也 是 各 部 委 在 半导体 照明 领域 联合 行动 的 起 点 。 

2) 国务 院 关 于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 。 

战略 性 新 兴 产 业 是 引导 未 来 经 济 社会 发 展 的 重要 力量 。 发 展 战略 性 新 兴 
产业 已 成 为 世界 主要 国家 抢占 新 一 轮 经 济 和 科技 发 展 制 高 点 的 重大 战略 。 我 
国正 处 在 全 面 建设 小 康 社会 的 关键 时 期 ， 必 须 按照 科学 发 展 观 的 要 求 ， 抓 住 
机 遇 ， 明 确 方 向 ， 突 出 重点 ， 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 。2010 年 10 
月 ， 国 务 院 颁 布 了 《国务 院 关 于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 》 
(以 下 简称 《决定 》) 。 
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根据 战略 性 新 兴 产 业 的 特征 ， 立 足 我 国 国情 和 科技 、 产 业 基础 ， 现 阶段 重 
点 培育 和 发 展 节能 环保 、 新 一 代 信 息 技术 、 生 物 、 高 端 装备 制造 、 新 能 源 、 新 
材料 、 新 能 源 汽车 等 产业 。 为 进一步 集中 力量 ， 努 力 实现 重点 领域 快速 健康 发 
展 ,《 决 定 》 从 上 述 七 个 产业 领域 中 选择 了 若干 重点 方向 作为 现 阶段 加 快 培育 和 
发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 切入 点 和 突破 口 。 

根据 《决定 》， 到 2015 年 ， 战 略 性 新 兴 产 业 形 成 健康 发 展 、 协 调 推进 的 
基本 格局 ， 对 产业 结构 升级 的 推动 作用 显著 增强 ， 增 加 值 占 国内 生产 总 值 的 
比重 力争 达到 8% 左右 ; 到 2020 年 ， 力 争 达 到 15% 左右 吸纳、 带动 就 业 能 
力 显 著 提高 。 

节能 环保 、 新 一 代 信息 技术 、 生 物 、 高 端 装备 制造 产业 成 为 国民 经 济 
的 支柱 产业 ， 新 能 源 、 新 材料 、 新 能 源 汽车 产业 成 为 国民 经 济 的 先导 产 
业 ; 创新 能 力 大 幅 提 升 ， 掌 握 一 批 关键 核心 技术 ,在 局 部 领域 达到 世界 领 
先 水 平 ; 形成 一 批 具 有 国际 影响 力 的 大 企业 和 一 批 创新 活力 旺盛 的 中 小 企 
业 ; 建成 一 批 产 业 链 完善 、 创 新 能 力 强 、 特 色 鲜 明 的 战略 性 新 兴 产 业 集 
聚 区 。 

《决定 》 将 半导体 照明 技术 列 为 节能 环保 和 新 材料 等 战略 性 新 兴 产 业 
的 重要 方向 ， 进 一 步 凸 显 了 半导体 照明 产业 的 战略 地 位 ， 对 加 快 形 成 半 导 
体 照 明 新 兴 产 业 至 关 重 要 。 

3) 中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 。 

2011 年 11 月 1 日 ,为 了 提高 能 效 , 保护 环境 ,积极 应 对 全 球 气 候 变 
化 ,依据 《 中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》， 国 家 发 展 改 革 委 、 商 务 部 、 海 关 
总 署 、 工 商 总 局 、 质 检 总 局 五 部 门 联合 发 布 《中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 》。 
决定 从 2012 年 10 月 1 日 起 逐步 禁止 进口 〈 含 从 海关 特殊 监管 区 域 和 保税 监管 场 
所 进口 ) 和 销售 普通 照明 白炽 灯 ， 到 2016 年 ， 中 国 将 彻底 淘汰 使 用 普通 照明 白 
炽 灯 。“ 路 线 图 ”提出 ， 中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 分 为 五 个 阶段 : 2011 年 11 月 1 日 
至 2012 年 9 月 30 日 为 过 渡 期 ; 2012 年 10 月 1 日 起 禁止 进口 和 销售 100W 及 以 
上 普通 照明 白炽 灯 ; 2014 年 10 月 1 日 起 禁止 进口 和 销售 60W 及 以 上 普通 照明 白 
炽 灯 ; 2015 年 10 月 1 日 至 2016 年 9 月 30 日 为 中 期 评估 期 2016 年 10 月 1 日 
起 禁止 进口 和 销售 15W 及 以 上 普通 照明 白炽 灯 , 或 视 中 期 评估 结果 进行 调整 
( 见 表 1-10)。 通 过 实施 路 线 图 ， 将 有 力促 进 中 国 照 明 电 器 行业 健康 发 展 ， 取 得 
良好 的 节能 减 排 效果 ， 预 计 可 新 增 照 明 电 器 行业 产值 约 80 亿 元 ( 人民币)、 新 
增 就 业 岗位 约 1.5 万 个 ， 行 成 年 节 电 480 亿 kW . h、 年 减少 二 氧化 碳 排放 4800 
万 吨 的 能 力 。 

中 国 淘汰 白炽 灯 路 线 图 的 发 布 ， 再 次 表明 中 国政 府 深 入 开展 绿色 照明 工 
程 、 大 力 推 进 节能 减 排 、 积 极 应 对 全 球 气 候 变 化 的 坚强 决心 和 采取 的 积极 行 

。39 . 

























































































叙 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 








动 ， 将 会 对 中 国 万 至 全 球 淘 汰 白炽 灯 进 程 产 生 重 要 而 深远 的 影响 。 特 别 是 对 
作为 白炽 灯台 高 效 节 能 LED 照明 产品 具有 重要 意义 ， 对 培 
育 半导体 照明 产品 市 场 起 到 积极 作用 ， 也 为 我 国 半导体 照明 企业 提供 了 巨大 
的 发 展 空 间 。 








表 1-10 中国 逐 步 淘汰 白炽 灯 时 间 表 ”" 




























































































步骤 实施 期 限 目标 产品 额定 功率 实施 方式 备 注 
1 |12011. 11. 1-2012. 9. 30 过 渡 期 发 布 公告 及 路 线 图 
2 2012. 10. 1 起 普通 照明 白炽 灯 =100W 禁止 进口 、 销 售 = 
3 2014. 10.1 起 普通 照明 白炽 灯 =60W 禁止 进口 、 销 售 = 
4 |12015. 10. 1-2016. 9. 30 进行 中 期 评估 ， 调 整 后 续 政 策 
最 终 禁 止 的 目标 
i 4 人 二 和 时 间 ， 以 及 
5 2016. 10. 1 起 普通 照明 白炽 灯 =15W 禁止 进口 、 销 售 天 禁止 生产 视 中 

















J 资料 来 源 : 国家 发 展 改 革 委 。 


(2) 地 方 层面 的 相关 政策 

除了 国家 层面 的 政策 ， 近 两 年 我 国 地 方 政 府 对 发 展 半 导体 照明 产业 的 支 
持 也 非常 引 人 和 人 注意， 半导体 照明 成 为 各 地 推动 节能 减 排 、 加 快 转变 经 济 发 展 
方式 的 重要 抓 手 ， 纷 纷 出 台 各 类 政策 推进 当地 半导体 照明 产业 的 发 展 。 

广东 省 将 半导体 照明 列 为 战略 性 新 兴 产 业 三 大 突破 口 之 一 ， 在 促进 产业 
发 展 方面 做 了 很 多 工作 。 比 如 组 织 “ 千 里 十 万 ”工程 ， 大 规模 开展 LED 路 
灯 的 实际 环境 跟踪 测试 、 扩 展 性 试验 和 测试 ; 全 面 建设 “绿色 照明 示范 城 
市 ”"， 首 创 LED 照明 产品 评价 标杆 体系 ; 推广 应 用 “合同 能 源 管理 模式 
(EMC) + 供应 链 管理 + 金融 ”的 商业 创新 模式 ， 为 LED 照明 工程 融资 和 产 
业 投资 提供 资金 支持 等 。 媒 体 公 开 资 料 显示 ，2009 年 广东 省 半导体 照明 产 
业 增 速 超过 25% ， 实 现 产值 390 亿 元 ,产业 规模 位 居 全 国 首位 。2010 年 5 
月 , 广东 省 人 民政 府 的 《关于 加 快 发 展 半导体 照明 产业 的 若干 意见 (征求 
意见 稿 )》， 提 出 了 发 展 广东 省 半导体 照明 产业 的 多 项 建议 措施 。 比 如 强化 
关键 共性 技术 科研 攻关 ， 培 育 发 展 半 导体 照明 创新 性 企业 ， 加 强 知识 产权 和 
。 40 . 
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技术 标准 工作 ， 建 立 健全 产业 公共 服务 平台 ,积极 实施 税收 扶持 政策 等 。 
2010 年 东莞 市 先后 发 布 了 《东莞 市 LED 照明 应 用 示范 工程 补贴 暂行 办 法 》、 
《促进 半导体 照明 产业 发 展 及 应 用 示范 的 若干 政策 》、 《东莞 市 推进 半导体 照 
明 产 业 发 展 及 应 用 示范 实施 方案 》， 制 定 了 《东莞 市 半导体 照明 产业 发 展 规 
划 (2010-2015 年 ) (征求 意见 稿 ) 》。 江 门市 发 布 了 《关于 加 快 建设 广东 省 
战略 性 新 兴 产 业 (江门 绿色 光源 ) 基地 暂行 优惠 办 法 的 通知 》， 其 中 对 购置 
设备 的 补贴 及 租赁 厂房 的 租金 优惠 力度 之 大 ， 引 起 了 巨大 的 关注 ，《 办 法 》 
出 台 后 曾 被 称 为 “全 国 最 优惠 的 政策 ”。 

扬州 市 在 半导体 照明 产业 发 展 中 发 挥 独 具 魅 力 的 文化 优势 ， 将 发 展 光 电 产 
业 与 城市 建设 相 结合 ， 在 市 政 照 明 节 能 减 排 工 作 中 大 力 推 广 LED 照明 ， 同 时 
以 示范 应 用 带动 产业 集聚 和 技术 窗 破 。 为 加 快 “十 城 万 画 ” 半 导体 照明 应 用 
工程 试点 城市 的 建设 ， 扬 州 市 出 台 了 《关于 “十 城 万 慢 ” 半 导体 照明 试点 城 
市 建设 的 实施 意见 》， 在 《2009 年 全 市 “三 新 ”产业 发 展 工作 意见 》 中 提出 
“完成 5 万 慢 LED 市 政 照 明 应 用 示范 工程 ， 力 争 成 为 “十 城 千 辆 ， 新 能源 汽 
车 示范 城市 ”的 目标 。 在 扬州 市 出 台 的 各 项 政策 中 ， 补 贴 政策 也 受到 广泛 关 
注 。 市 政府 曾 发 布 《 市 政府 办 公 室 关于 印发 扬州 市 发 展 科技 创新 型 经 济 奖 励 
扶持 政策 相关 实施 细则 的 通知 》， 其 中 《扬州 市 “三 新 ”产业 奖励 扶持 政策 实 
施 细 则 》 提出 ，2009 年 扬州 市 “三 新 ”产业 专项 奖励 资金 为 1500 万 元 (由 
市 财政 统筹 安排 ， 以 后 随 财政 经 常 性 收入 的 增长 逐年 增加 ) ， 用 于 奖励 市 区 
( 含 邢 江 区 、 广 陵 区 、 维 扬 区 、 市 经 济 开发 区 、 化 工 园区 ) 的 “三 新 ”产业 项 
目 、 半 导体 照明 和 太阳 能 光伏 产品 应 用 、“ 三 新 ”产业 技术 标准 制定 。《 扬 州 
市 LED 外 延 片 生产 用 MOCVD 设备 购置 补助 资金 管理 实施 细则 》 中 提出 ， 对 
满足 条 件 的 企业 进行 补助 。 扬 州 市 的 补贴 政策 在 当时 国内 力度 较 大 ， 颇 受 业 
界 关 注 ， 也 备 受 争 议 。 

南昌 市 在 半导体 发 光 材料 与 器 件 上 具有 传统 优势 。 根 据 《 南 昌 市 半导体 
照明 产业 发 展 规划 (2009-2015 年 )》， 南 昌 市 半导体 照明 产业 的 发 展 定 位 
为 : 巩固 和 扩展 现 有 在 LED 外 延 、 唱 片 等 方面 的 研发 和 生产 优势 ， 着 力 开 
展 具有 自主 知识 产权 的 半导体 照明 功率 型 外 延 、 芯 片 、 封 装 及 照明 应 用 产品 
产业 化 关键 技术 研究 ， 实 现 产 业 化 ; 扩大 半导体 照明 产品 的 应 用 领域 ， 建 立 
半导体 照明 产业 配套 工程 ， 形 成 半导体 照明 产业 集聚 及 辐射 效应 。 并 确立 了 
“提高 硅 衬 底 GaN 基 LED 外 延 材 料 发 光 效 率 ”、“ 开 发 高 亮度 红 光 LED 外 延 
材料 ”、“ 蕊 片 结构 优化 ”、“ 半 导体 照明 光源 产业 化 ”等 六 个 半导体 照明 技 
术 和 产业 发 展 的 主攻 方向 。 

另外 ， 安徽、 四 川 、 西 安 、 宁 波 、 深 圳 等 省 市 也 都 有 半导体 照明 相关 的 政 
策 出 台 ， 在 此 不 一 一 列举 ， 部 分 城市 的 相关 政策 措施 见 表 1-11。 
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表 1-11 部 分 城市 的 相关 政策 措施 





城 市 相关 举措 





成 立 深圳 市 半导体 照明 工程 协调 领导 小 组 

成 立 深圳 市 半导体 照明 工程 专家 小 组 

将 半导体 照明 产业 项 目 作 为 深圳 市 科技 计划 项 目的 重大 专项 
发 挥 深圳 大 学 光电 子 学 研究 所 的 公共 技术 平台 及 研发 队伍 作用 
推动 成 立 “ 官 产 学 研 资 介 ”( 即 政府 、 企 业 、 院 所 、 公 共 平 台 、 投 资 机 构 和 科技 中 介 ) 
产业 合作 联盟 
依托 高 交会 ， 为 深圳 半导体 照明 产业 提供 宣传 展示 、 成 果 转 化 、 交 易 交 流 平台 
发 布 《 关 于 推动 我 市 半导体 照明 产业 发 展 的 若干 意见 》 
制定 《深圳 国家 半导体 照明 工程 产业 化 基地 企业 入 驻 标准 》 
编制 《深圳 半导体 照明 产业 发 展 战略 规划 》 


























深圳 市 









































资助 成 立 上 海 半导体 照明 工程 技术 研究 中 心 

浦东 张江 建立 国家 半导体 照明 产业 化 基地 核心 园 
重点 培育 衬 底 - 外 延 片 - 芯片 -封装 - 应 用 - 灯 源 产业 链 
编制 《上 海 浦 东 半 导体 照明 产业 发 展 规划 》 











上 海 


al 




















成 立 厦 门市 半导体 照明 工程 协调 领导 小 组 

实施 “21 世纪 光源 岛 计 划 ”， 大 力 实施 LED 半导体 照明 示范 工程 
厦门 市 出 台 《 厦 门 国家 半导体 照明 工程 产业 化 基地 骨干 企业 认定 办 法 》 
出 台 《 厦 门市 鼓励 发 展 光电 子 产业 的 若干 规定 》 

编制 《厦门 半导体 照明 产业 化 基地 发 展 规划 》 






































成 立 南 昌国 家 半导体 发 光 材 料 与 器 件 产业 化 基地 建设 协调 领导 小 组 
每 年 安排 600 万 元 设立 光电 子 产 业 化 专项 资金 
南昌 市 成 立 南 昌 半 导体 照明 行业 生产 力促 进 中 心 
出 台 《 关 于 扶持 光电 子 产业 发 展 的 若干 意见 》 
建立 半导体 发 光 材 料 、 芯 片 等 应 用 产品 完整 的 产业 链 















































建立 大 连 半导体 照明 产业 专项 基金 

以 大 连 路 明 集团 为 龙头 建立 大 连 光 产业 园 
建设 光电 子 产 业 专 业 孵 化 器 
发 布 《 大 连 经 济 技术 开发 区 促进 光电 子 产业 发 展 的 若干 规定 》 
发 布 《 大 连 经 济 技术 开发 区 光电 子 产业 招商 奖励 实施 细则 》 
编制 《大 连 半导体 照明 产业 发 展 战略 》 
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( 续 ) 
城 市 相关 举措 
出 台 《 关 于 促进 半导体 照明 和 太阳 能 光伏 产业 发 展 的 实施 意见 (2007-2010 年 )》， 将 
发 展 光 电 产 业 与 城市 建设 相 结合 
出 台 《 关 于 “十 城 万 慢 ” 半 导体 照明 试点 城市 建设 的 实施 意见 》 
扬州 市 出 台 《2009 年 全 市 “三 新 ”产业 发 展 工作 意见 》 














发 布 《市 政府 办 公 室 关 于 印发 扬州 市 发 展 科 技 创新 型 经 济 奖励 扶持 政策 相关 实施 细则 
的 通知 》， 提 出 扬州 市 “三 新 ”产业 专项 奖励 资金 
发 布 《 扬 州 市 LED 外延 片 生产 用 MOCVD 设备 购置 补助 资金 管理 实施 细则 》 












































出 台 《LED 照明 应 用 示范 工程 补贴 暂行 办 法 》 

出 台 《 促 进 半导体 照明 产业 发 展 及 应 用 示范 的 若干 政策 》 
发 布 《推进 半导体 照明 产业 发 展 及 应 用 示范 实施 方案 》 
编制 《半导体 照明 产业 发 展 规划 (2010-2015 年 )》 
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3. 半导体 照明 产业 地 方 政策 分 析 示 例 


从 近年 来 国家 层面 和 地 方 层 面 颁布 的 产业 政策 可 以 看 到 ， 经 过 几 年 的 发 展 ， 
我 国 半 导体 照明 产业 已 经 形成 了 珠 三 角 、 长 三 角 、 间 赣 地 区 、 环 渤海 等 几 大 区 
域 , 85% 以 上 的 半导体 照明 企业 分 布 在 这 些 区 域 。 从 各 地 出 台 的 政策 来 看 ， 处 
于 这 几 大 区 域 具 有 较 好 经 济 基 础 和 产业 基础 的 一 些 省 市 走 在 了 全 国 的 前 列 。 尤 
其 是 广东 省 的 一 系列 政策 ， 颇 为 亮 眼 。 另 外 ， 结 合 地 方 重 点 工程 的 建设 制订 相 
关 产 业 发 展 政策 也 是 地 方 政策 的 一 大 特点 。 

从 内 容 来 看 ， 地 方 政策 方向 基本 保持 了 和 中 央 的 一 致 ， 但 内 容 相 对 更 具体 。 
尽管 各 地 政策 内 容 不 一 ， 支 持 力度 不 同 , 但 总 的 来 看 大 致 包括 科学 规划 实施 、 培 
育 产 业 体 系 、 技 术 研 发 创新 、 公 共 平 台 、 商 业 模式 探索 、 人 才 建 设 等 几 个 方面 。 

(1) 产业 发 展 规划 

半导体 照明 产业 的 地 位 逐渐 受到 重视 ， 主 要 目标 和 规划 是 地 方 政 策 中 不 可 
忽略 的 一 部 分 ， 其 中 包括 近期 、 中 期 、 远 期 目标 及 产业 发 展 重 点 等 。 

比如 《南昌 市 半导体 照明 产业 发 展 规划 (2009-2015 年 )》 指 出 ， 力 争 到 
2010 年 全 市 半导体 照明 及 相关 产业 实现 产值 80 亿 元 以 上 ， 半 导体 照明 产业 作为 
南昌 市 支柱 产业 的 地 位 基本 确立 ; 力争 到 2015 年 全 市 半导体 照明 及 相关 产业 实 
现 产 值 300 亿 元 以 上 ， 把 南昌 打造 成 技术 水 平 高 、 产 业 规模 大 、 配 套 能 力 强 、 
区 域 特色 明显 的 国内 一 流 半导体 照明 产业 基地 ; 力争 到 2020 年 力争 全 市 半导体 
照明 及 相关 产业 实现 产值 1000 亿 元 以 上 ， 把 南昌 打造 成 技术 水 平 高 、 创 新 能 
强 、 产 业 规 模 大 、 集 聚 效 应 明显 的 世界 一 流 半导体 照明 产业 研发 与 生产 基地 。 
培育 和 发 展 一 批 产 值 分 别 超 100 亿 元 、 超 50 亿 元 、 超 10 亿 元， 掌握 核心 技术 ， 
且 具 有 国际 竞争 力 的 龙头 企业 ， 促 进 全 省 半导体 照明 产业 ， 乃 至 高 科技 产业 的 
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大 发 展 。 同 时 明确 了 如 大 功率 LED 芯片 产业 、 应 用 产业 、 封 装 产业 、 配 套 及 设 
备 等 产业 发 展 重点 。 

在 《关于 印发 山东 省 高 技术 产业 自主 创新 行动 计划 的 通知 》 中 ， 山 东 省 政 
府 将 重点 培植 高 端 电子 信息 、 新 材料 、 半 导体 照明 、 新 医药 及 生物 、 新 型 数字 
化 装备 、 资 源 综合 利用 及 环保 等 十 大 战略 性 高 新 技术 新 兴 产 业 ， 并 提出 “到 
2012 年 底 ， 十 大 战略 性 高 新 技术 产业 实现 产值 10000 亿 元 。 努 力 实现 “七 个 一 
批 ， 一 是 实施 一 批 重大 自主 创新 项 目 ， 形 成 具有 自主 知识 产权 的 高 新 技术 产品 
和 知名 品牌 ， 开 发 重大 高 新 技术 产品 300 个 ”的 主要 目标 等 。 

(2) 应 用 示范 

对 半导体 照明 产品 应 用 示范 的 支持 是 各 地 方 政策 中 非常 重要 的 一 部 分 ， 也 是 
比重 较 大 的 一 部 分 。 应 用 领域 以 公共 照明 、 办 公 照 明 以 及 商业 照明 为 主 。 

很 多 地 方 都 制订 了 分 阶段 的 应 用 目标 ， 比 如 《东莞 市 推进 半导体 照明 产业 
发 展 与 应 用 示范 工作 实施 方案 》 中 提出 “在 LED 照明 应 用 推广 方面 。 要 通过 推 
广 应 用 ,促进 半 导体 照明 产业 的 发 展 ,争取 到 2015 年 ， 把 我 市 部 分 干道 路 灯 新 
装 或 改造 成 为 LED 路 灯 ， 计 划 每 年 1 万 改 ， 累 计 安 装 LED 路 灯 8 万 盏 ; 争取 在 
部 分 新 建 的 办 公 楼 、 商 业 大 厦 、 大 型 广场 等 大 型 公共 建筑 走廊 ， 地 下 车 库 以 及 
建筑 物 室内 采用 LED 照明 ， 有 条 件 的 可 用 太阳 能 (或 太阳 能 风光 互补 ) 供电 。 
在 部 分 示范 应 用 工程 的 LED 照明 产品 中 采用 国产 世 片 试验 ， 促 进 国产 芯片 研发 
和 生产 。 

又 比如 《深圳 市 半导体 照明 产业 发 展 规划 (2009-2015 年 )》 提 出 ， 选 择 一 
批 拥 有 自主 知识 产权 、 技 术 成 熟 、 质 量 可 靠 、 见 效 快 的 高 效 节 能 LED 照明 产品 
和 企业 ， 实 施 LED 照明 产品 示范 工程 政府 投资 建设 的 LED 照明 产品 示范 工程 ， 
按照 有 关 规 定 作 为 应 急 工程 管理 ， 纳 入 重大 项 目 绿色 通道 。 扩 大 政府 绿色 采购 ， 
将 经 过 示范 工程 检验 ， 节 能 效果 显著 的 本 地 上 、 中 、 下 游 产 业 联 合体 的 高 效 节 
能 LED 照明 产品 列 入 政府 绿色 采购 目录 等 。 对 各 区 及 光明 新 区 按照 市 政府 统一 
要 求 组 织 实施 的 区 级 LED 照明 产品 示范 工程 ， 市 财政 给 予 补贴 。 将 推广 高 效 节 
ELED 照明 产品 示范 工作 完成 情况 纳入 各 区 、 光 明 新 区 和 各 有 关 部 门 单位 CDP 
E 耗 考核 评价 体系 。 

(3) 技术 研发 创新 支持 

半导体 照明 是 战略 性 新 兴 产 业 ， 同 时 也 是 高 技术 产业 ， 各 地 发 展 半 导体 照 
明 的 政策 中 对 技术 研发 创新 的 资金 、 服 务 支 持 是 重要 的 一 环 ; 根据 当期 产业 发 
展 基 础 与 优势 部 署 研究 也 成 为 特色 之 一 。 其 中 ,技术 支持 的 重点 集中 在 核心 关 
键 的 外 延 芯片 、 封 装 等 方面 。 

如 《安徽 省 半导体 照明 产业 技术 发 展 指南 》 中 提 到 , “半导体 照明 产业 
以 发 光 二 极 管 (LED) 为 主 ， 重 点 支持 衬 底 、 外 延 及 芯片 、 电 源 管理 模块 及 
.44 . 
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驱动、 贴 片 式 LED 支架 等 新 产品 的 研发 ， 在 半导体 照明 产业 的 核心 技术 取得 重 
大 突破 ; 推动 封装 装备 规模 化 生产 ， 促 进 应 用 产品 集成 化 、 平 台 化 、 系 列 化 的 
开发 ; 积极 跟踪 有 机 发 光 二 极 管 (OLED) 技术 的 发 展 ， 做 好 技术 储备 。” 

《东莞 市 推进 半导体 照明 产业 发 展 与 应 用 示范 工作 实施 方案 》 中 提出 ， 着 重 
解决 一 批 制 约 东莞 市 半导体 照明 产业 发 展 的 关键 技术 ， 包 括 衬 底 、 外 延 及 芯片 
制备 技术 ; 封装 技术 ， 如 适合 于 通用 照明 的 新 型 光源 模块 封装 形式 和 工艺 等 ; 
应 用 产品 关键 技术 ， 如 应 用 导向 型 大 功率 白光 LED 封装 与 应 用 共性 关键 技术 研 
究 等 ; 配套 及 设备 关键 技术 ， 如 替代 进口 的 高 效 精密 自动 化 封装 设备 和 功率 型 
LED 固 晶 、 分 检测 试 量 产 设备 关键 技术 等 。 

(4) 财政 支持 

目前 ， 我 国政 府 对 半导体 照明 产业 发 展 的 财政 支持 主要 有 科研 项 目 经 费 支 
持 、 重 大 装备 购买 资金 补贴 、 补 贴 产品 应 用 三 种 形式 ， 其 中 对 MOCVD 设备 的 补 
贴 支持 是 最 吸引 人 关注 的 部 分 ， 支 持 力度 较 大 的 是 广东 、 扬 州 、 江 门 等 地 。 各 
地 方 政府 的 财政 支持 见 表 1-12。 


表 1-12 各 地 方 政府 的 财政 支持 























南昌 : 从 2009 年 起 ， 每 年 安排 不 低 于 2000 万 元 专 
产业 化 、 公 共 服 务 平台 建设 与 维护 、 示 范 应 用 等 。 经 有 关 部 门 认定 的 国家 、 省 、 市 工程 技 
术 研 究 中 心 和 重点 实验 室 ， 一 次 性 分 别 给 予 100 万 元 、50 万 元 、20 万 元 的 资金 资助 

石家庄 ; 设立 半导体 照明 研发 专项 ， 支 持 经 费 达 1000 多 万 元 
科研 项 目 宁波 : 将 半导体 照明 产业 列 入 宁波 “十 一 五 ”期 间 五 大 优势 产业 科技 专项 ， 设 立 2000 
经 费 支 持 “| 万 元 专项 资金 重点 实施 


































































































哈尔滨 : 对 开展 LED 照明 创新 产品 研发 的 在 哈 企 业 事业 单位 ， 按 照 研 发 投入 30% 的 资 
金 规模 给 予 支持 

重庆 : 设立 1000 万 元 的 半导体 照明 重大 科技 专项 ， 对 由 企业 承担 的 示范 项 目 给 予 适当 
补贴 




















广东 : 支持 关键 设备 国产 化 ， 对 实现 重大 关键 装备 国产 化 的 本 省 企业 一 次 性 补贴 500 

万 ， 辟 励 企业 购买 和 使 用 国产 装备 ， 对 采用 本 省 生产 装备 的 LED 企业 给 予 采购 合同 额 
最 高 20% 补贴 

扬州 对 企业 购置 达到 国际 先进 水 平 的 LED 外 延 片 生产 用 MOCVD 设备 ， 给 予 财政 资 
金 补助 。 对 符合 条 件 的 蓝 绿 光 MOCVD 补贴 资金 可 达 1000 万 元 / 台 ， 红 黄 光 MOCVD 补 
贴 资 金 可 达 800 万 元 / 台 (市 、 区 两 级 财政 各 承担 50% ) 
江门 : 对 一 次 性 购置 LED 外 延 片 生产 用 全 新 MOCVD 设备 (规格 蓝 绿 光 MOCVD31 片 机 
及 以 上 ， 红 黄 光 MOCVD38 片 机 及 以 上 ) 5 台 以 上 ( 含 5 台 ) 的 新 增 或 扩建 投资 项 目 给 予 资 
金 补贴 。 蓝 绿 光 MOCVD 补贴 资金 1000 万 元 / 台 ， 红 黄 光 MOCVD 补贴 资金 800 万 元 / 台 

芜湖 .给予 三 安 光电 、 德 豪 润 达 红 黄 光 MOCVD ( 限 38 片 机 及 以 上 ) 每 台 总 额 人 民 币 
800 万 元 补贴 ， 给 予 蓝 绿 光 MOCVD ( 限 31 片 机 及 以 上 ) 每 台 人 民 币 1000 万 元 补贴 












































重大 装备 购 
买 资金 补贴 
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( 续 ) 














广东 : 对 学 校 、 政 府 机 构 和 工商 企业 ， 省 政府 和 各 市 财政 将 根据 应 用 规模 给 予 20% ~ 
30% 的 资金 补贴 ， 而 社区 建设 中 ， 将 会 以 30% ~50% 提供 补贴 

深圳 : 对 于 参与 政府 投资 项 目 LED 示范 工程 的 企业 ， 根 据 灯 具 的 价格 给 予 10% 的 补 
助 ， 并 贴息 3 年 。 对 承担 企业 投资 项 目 LED 应 用 示范 工程 的 企业 ， 按 照 LED 灯具 价格 
的 30% 给 予 补贴 

武汉 : 设立 武汉 市 LED 推广 应 用 专项 资金 ， 每 年 安排 2000 万 元 ， 共 计 6000 万 元 , 主 
要 用 于 示范 工程 补贴 及 贷款 贴息 
补贴 产品 成 都 : 对 按照 市 政府 统一 要 求 组 织 实施 的 LED 照明 产品 示范 工程 ， 按 照 示范 工程 使 

应 用 用 的 LED 照明 产品 总 价 给 予 相应 区 (市 ) 县 10% 的 补贴 。 公 共 部 门 和 企 事 业 单位 采购 
LED 照明 产品 的 ， 按 中 标价 格 各 补贴 10% ; 居民 家 庭 用 户 采 购 LED 照明 产品 的 ， 按 中 
标价 格 各 补贴 25% 

东莞 : 将 每 年 选择 重点 区 域 分 批 实施 相关 示范 工程 ， 按 照 LED 灯具 价格 的 10% 给 予 
补贴 ， 非 政府 单位 、 企 业 参 加 示范 工程 并 采购 符合 东莞 标准 的 ， 按 LED 灯具 价格 的 
30% 给 予 补 贴 

厦门 : 实施 LED 照明 示范 工程 ， 以 干道 路 灯 、 隧 道 灯 为 主 ， 首 期 财政 资金 投入 8000 
万 元 ， 政 府 采 购 LED 灯具 1 万 余 蔓 
























































































































































(5) 商业 模式 探索 

因 半 导体 照明 产业 的 尚 不 成 熟 ， 功 能 性 照明 处 于 启动 阶段 ,很 多 地 方 对 半 
导体 照明 应 用 推广 的 商业 模式 进行 了 积极 的 探索 ， 比 如 财政 补贴 模式 、EMC 
模式 等 。 如 《广东 省 人 民政 府 办 公 厅 关于 加 快 发 展 半导体 照明 产业 的 若干 意 
见 〈 征 求 意 见 稿 )》 中 提出 , “积极 培育 一 批 专业 化 节能 服务 公司 ， 发 展 壮大 
一 批 综合 性 大 型 节能 服务 公司 。 将 合同 能 源 管 理 项 目 纳入 省 级 预算 内 投资 和 
省 财政 节能 减 排 专项 资金 支持 范围 ， 对 符合 相关 规定 的 节能 服务 企业 采用 合 
同 能 源 管理 方式 实施 的 节能 改造 项 目 给 予 资 金 补助 或 奖励 。 全 面 贯彻 落实 国 
家 队 节 能 服务 产业 的 税收 扶持 政策 ， 对 节能 服务 企业 实施 合同 能 源 管 理 项 目 
产生 的 营业 税 、 增 值 税 、 企 业 所 得 税 ， 按 照 国 家 有 关 规 定 给 予 暂 免 征收 、 免 
征 和 减 半 征收 等 优惠 。 对 采用 合同 能 源 管理 模式 的 各 地 地 方 政 府 ， 省 财政 给 
予 补贴 ， 补 贴 专 项 用 于 合同 能 源 管理 有 关 支 出 、 鼓 励 和 支持 半导体 照明 生产 
企业 采取 BOT 方式 承接 高 速 公 路 隧道 灯光 工程 、 城 市 景观 灯 工 程 等 公共 服务 
照明 工程 。” 

(6) 标准 与 检测 

标准 与 检测 是 产业 发 展 的 重要 方面 ， 也 是 我 国产 业 政 策 中 相对 比较 薄弱 的 
环节 。 在 “十 城 万 荔 ” 试 点 城市 的 工作 中 ， 标 准 与 检测 平台 的 建设 备 受 关注 。 
其 中 ， 标 准 方面 ， 比 如 《东莞 市 促进 半导体 照明 产业 发 展 及 应 用 示范 的 若干 
规定 》 提 出 了 鼓励 政策 ， 第 十 五 条 “鼓励 本 市 半导体 照明 生产 企业 及 相关 单 
。 46 . 
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位 积极 参与 半导体 照明 标准 化 工作 。 对 承担 广东 省 专业 标准 化 技术 委员 会 /分 
技术 委员 会 秘书 处 工作 的 单位 ， 一 次 性 奖励 3 万 元 ; 对 承担 全 国 专业 标准 化 技 
术 委 员 会 /分 技术 委员 会 秘书 处 或 工作 组 工作 的 单位 ， 一 次 性 奖励 5 万 元 ， 对 
承担 国际 标准 化 组 织 专业 技术 委员 会 /分 技术 委员 会 秘书 处 或 工作 组 工作 的 单 
位 ， 一 次 性 奖励 10 万 元 。 每 主导 制定 一 项 国际 标准 、 国 家 标准 、 行 业 标 准 、 
省 级 地 方 标准 和 联盟 标准 ， 市 财政 分 别 给 予 100 万 元 、50 万 元 、30 万 元 、10 
万 元 和 5 万 元 的 奖励 。 具 体 按照 东莞 市 推进 制造 业 标准 化 工程 实施 办 法 及 操作 
规程 执行 。” 

(7) 人 才 培 养 

人 才 对 于 新 兴 的 半导体 照明 产业 的 重要 性 不 言 而 喻 ,培养 人 才 成 为 地 方 
政策 关注 的 内 容 之 一 。 有 些 地 方 政府 开 出 了 非常 优惠 的 条 件 来 培养 和 吸引 行 
业 人 才 ， 比 如 《东莞 市 促进 半导体 照明 产业 发 展 及 应 用 示范 的 若干 规定 》 
的 第 十 九条 “鼓励 我 市 半导体 照明 企业 引进 科技 创新 团队 和 领军 人 才 。 对 
市 级 创新 创业 领军 人 才 ， 市 财政 给 予 50 ~ 500 万 元 的 创业 启动 资金 扶持 和 
20 万 元 的 安家 补贴 。 具 体 按 照 市 引进 创新 团队 和 领军 人 才 政 策 执行 ”等 。 
《南昌 市 半导体 照明 产业 发 展 规划 (2009 ~ 2015 年 )》 中 提出 ， 要 不 断 引 进 
半导体 照明 专业 人 才 ， 通 过 完善 现在 的 人 才 引 进 政策 ， 对 企业 引进 具有 半 导 
体 照 明 产 业 的 高 层次 人 才 ， 可 以 在 住房 、 职 称 评定 、 子 女 上 学 等 给 予 优先 解 
决 。 受 益 财 政 给 予 安家 补贴 ; 专业 技术 职务 ， 可 由 用 人 单位 自主 聘任 ， 不 受 
年 限 和 岗位 职 数 限制 ， 破 格 晋 升 专业 技术 职务 ; 子女 求学 也 可 以 集中 安排 ， 
集中 接送 等 。 

(8) 服务 保障 措施 

《深圳 市 半导体 照明 产业 发 展 规划 (2009 ~2015 年 )》 提 出 ， 要 完善 服务 体 
系 ， 加 强 产 业 配 套 等 措施 ， 比 如 进一步 完善 中 介 服 务 、 搭 建 产 品 展示 交易 平台 、 
完善 培训 服务 等 。 

从 以 上 分 析 可 知 ， 各 地 出 台 的 政策 各 有 不 同 ， 标 准 或 规范 也 是 千差万别 ， 
离散 性 非常 大 ， 这 在 一 定 程 度 上 反映 了 目前 行业 的 不 规范 和 不 成 熟 。 另 外 ， 地 
方 政策 的 纷纷 出 台 ， 在 促进 产业 发 展 的 同时 ， 也 引起 了 业界 对 地 方 招商 引资 、 
产业 低 水 平 重复 建设 、 资 源 浪 费 等 问题 的 广泛 探讨 和 担忧 ,尤其 是 对 购买 
MOCVD 设备 等 的 补贴 ， 曾 一 度 引 起 业界 对 市 场 需求 增长 无 法 与 产能 扩张 速度 相 
匹配 而 出 现 产 业 产能 过 剩 等 问题 的 担忧 ， 认 为 国内 的 半导体 照明 产业 发 展 与 过 
去 两 三 年 相 比 较为 激进 ， 在 一 定 程度 上 造成 了 很 大 的 浪费 ,今后 政策 上 需要 一 
定 程 度 的 降温 。 


4. 半导体 照明 技术 及 产业 发 展 状况 


我 国 半导体 照明 起 步 于 20 世纪 70 年 代 ，80 年 代 形 成 产业 ，90 年 代 已 
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具 一 定 规模 ， 在 90 年 代 后 期 ， 我 国 半 导体 照明 产业 快速 发 展 ， 经 历 了 “ 进 
口 器 件 销售 -进口 芯片 封装 (1998 年 前 100% 进口 ) -进口 外延 片 制 成 芯片 并 
封装 -自主 生产 外 延 片 ”四 个 阶段 。 在 节能 减 排 和 发 展 低 碳 经 济 工作 的 推动 
下 ， 随 着 国内 外 技术 不 断 突破 ， 新 的 应 用 迅速 发 展 ， 相 关 产 业 扶持 政策 逐步 
出 台 ， 半 导体 照明 已 成 为 我 国 当 前 战略 性 新 兴 产 业 发 展 的 重要 方向 。 其 发 展 
状况 如 下 : 

(1) 关键 技术 研发 取得 成 效 

在 国家 研发 投入 的 支持 和 市 场 需求 的 带动 下 ， 我 国 半导体 照明 技术 得 到 了 
迅速 提升 ， 技 术 创 新 与 国际 水 平 差距 逐步 缩小 ， 在 系统 集成 技术 方面 有 望 通过 
技术 创新 实现 跨越 式 发 展 。 目 前 我 国 已 初步 形成 了 从 上 游 外 延 材料 与 芯片 制备 ， 
中 游 器 件 封装 及 下 游 集成 应 用 的 比较 完整 的 技术 创新 链 。 产 业 化 功率 型 LED 世 
片 封装 白光 后 光 效 达到 100Im/W; 在 国际 上 首次 推出 Si 衬 底 功 率 型 GaN 基 LED 
芯片 ， 已 实现 产业 化 ， 封 装 白光 后 光 效 超过 90lIm/W; 国内 深 紫 外 LED 器 件 的 人 研 
发 也 处 于 国际 水 平 ; 功率 型 白光 LED 封装 接近 国际 先进 水 平 达到 120lm/W 
(LED 灯具 光 效 60 ~75lImAW， 白 炽 灯 光 效 15Im/W， 奕 光 灯 /节能 灯光 效 60 ~ 
90Im/W) 。 我 国 下 游 应 用 领域 申请 的 专利 数量 近年 上 升 很 快 ， 与 国际 基本 同步 ; 
截止 2010 年 底 ， 中国 LED 相关 专利 申请 约 3 万 件 ， 其 中 应 用 方面 的 专利 接 
近 60% 。 

(2) 产业 规模 迅速 扩大 

我 国 半 导体 照明 产业 已 初步 建立 了 完整 的 产业 链 ， 但 主要 集中 在 产业 链 
的 中 下 游 ， 分 布 梯度 明显 。2003 年 从 事 半 导 体 照 明 行 业 的 企业 约 500 家 ， 
截至 2010 年 底 达 到 4000 多 家 ， 增 长 了 七 倍 以 上 ， 其 中 外 延 及 芯片 生产 商 40 
多 家 ， 封 装 企业 1500 多 家 ， 应 用 企业 超过 2500 家 。2010 年 产业 总 体 规 模 
已 达 1200 亿 元 ， 其 中 ， 上 游 外 延 及 芯片 环节 产值 $0 亿 元 、 年 增长 130% ， 
中 游 封装 环节 产值 250 亿 元 、 年 增长 23% ， 下 游 应 用 产值 接近 900 亿 元 、 
年 增长 50% ， 见 表 1-13 。“ 十 一 五 ”期 间 年 均 增 长 率 接近 35% ， 预 计 “ 十 
二 五 ”期 间 年 均 增 长 率 将 超过 30% ，2015 年 产业 总 体 规 模 将 达到 5000 亿 
元 ， 如 图 1-13 所 示 。 






































表 1-13 2009 ~2010 年 中 国 半导体 照明 细 分 产值 情况 "(单位 : 亿 元 ) 

产业 链 环节 2009 年 产值 年 增长 率 2010 年 产值 
外 延 芯片 23 117% 50 
封装 204 23% 250 
应 用 600 50% 900 
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( 续 ) 
产业 链 环节 2009 年 产值 年 增长 率 2010 年 产值 
通用 照明 75 153% 190 
背光 应 用 60 167% 160 
应 用 景观 照明 140 50% 210 
领域 显示 屏 120 25% 150 
言 号 及 指示 125 48% 65 
汽车 照明 12 25% 15 
其 他 68 62% 110 
合计 827 45% 1200 
Qa 资料 来 源 : 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 ，2011 年 。 
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图 1-13 我 国 半导体 照明 产业 规模 发 展 及 变化 趋势 
(资料 来 源 : 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 ) 








产业 规模 扩大 的 同时 ， 我 国 的 产业 结构 也 在 不 断 完 善 。GaN 基 LED 芯片 
在 2003 年 完全 依赖 进口 ， 到 2010 年 国产 化 率 超 过 50% ， 技 术 水 平 与 国际 差 
距 也 逐步 缩小 。 在 封装 、 应 用 领域 , 已 经 形成 全 球 制造 优势 ， 并 在 某 些 领 域 
具备 创新 优势 。 同 时 ， 产 业 整 合 序幕 已 经 拉 开 ,产业 结构 将 进一步 提升 。 此 
外 ， 我 国 半 导体 照明 产业 已 成 为 投资 热点 ，2009 年 全 国 各 地 半导体 照明 项 目 
总 投资 额 (包括 计划 投资 额 ) 超过 200 亿 元 ，2010 年 产业 投资 300 亿 元 左右 ， 
其 中 我 国 台湾 地 区 和 国外 企业 在 我 国 大 陆地 区 新 增 投资 超过 120 亿 元 。 多 家 上 
市 公司 通过 收购 或 募集 资金 进入 半导体 照明 领域 , 也 有 多 家 半导体 照明 民营 
企业 已 经 上 市 或 积极 准备 上 市 以 募集 资金 扩大 规模 ， 比 亚 迪 、 清 华 同方 及 彩 
虹 、 长 虹 、 中 国电 科 和 集团 、 中 材 集团 等 大 型 企业 已 开始 投资 半导体 照明 节能 
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(3) 示范 应 用 居于 世界 前 列 

我 国 半 导体 照明 的 示范 应 用 无 论 是 产品 种 类 ， 还 是 应 用 规模 都 居于 全 球 领 
先 地 位 ， 如 我 国 的 LED 路 灯 应 用 数量 全 球 第 一 ， 并 有 大 量 产品 出 口 到 包括 美国 、 
欧洲 、 日 本 等 发 达 国 家 在 内 的 世界 各 地 ， 是 LED 球 泡 灯 、 射 灯 、 简 灯 等 的 全 球 
制造 基地 ， 制 造 能 力 和 出 口 量 已 居 全 球 首位 。 

从 应 用 领域 来 看 ， 半 导体 照明 在 景观 照明 以 及 指示 、 显 示 领 域 的 技术 基本 
成 熟 ， 已 得 到 广泛 应 用 ; 在 中 大 尺寸 背光 源 领域 的 技术 日 趋 成 熟 ， 市 场 占有 
率 逐 步 提高 ;在 功能 性 照明 领域 的 技术 刚刚 起 步 ， 处 于 试点 示范 阶段 ; 在 医 
疗 、 农 业 等 特殊 领域 的 半导体 照明 技术 方兴未艾 。 随 着 中 国 城市 建设 加 速 ， 
半导体 照明 在 显示 屏 、 景 观照 明 、 信 和 号、 指示 等 应 用 方面 将 维持 较 高 的 增长 
速度 。 预 计 这 种 趋势 将 在 未 来 5 ~ 10 年 的 发 展 中 持续 ， 到 2015 年 我 国 最 大 的 
半导体 照明 应 用 市 场 依次 是 LED 照明 、LED 背光 、LED 景观 装饰 及 LED 显示 
屏 ， 如 图 1-14 所 示 。 


























2010 年 2015 年 





图 1-14 中国 2010 年 、2015 年 半导体 照明 应 用 领域 分 布 
(资料 来 源 : 国家 半导体 照明 工程 研发 及 产业 联盟 ，2011 年 ) 





(4) 标准 检测 体系 建设 正在 逐步 推进 

在 国家 标准 委 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 等 政府 部 门 的 引导 下 ， 在 相关 机 
构 、 组 织 的 共同 推动 下 ， 我 国 已 制定 完成 并 公布 了 12 项 名 词 术 语 和 安全 方面 
的 国标 、10 项 LED 材料 与 套件 的 行 标 、8 项 应 用 产品 测试 方法 和 技术 规范 
(其 中 关于 LED 路 灯 的 测量 方法 被 美国 DOE 引用 ) 。 这 些 标准 和 技术 规范 的 出 
台 ， 对 规范 国内 半导体 照明 产业 健康 发 展 和 半导体 照明 产品 制造 发 挥 了 良好 
的 指导 作用 。 目 前 ， 国 内 具有 照明 产品 检测 能 力 且 开展 半导体 照明 产品 检测 
工作 的 检测 机 构 有 30 余 家 ， 其 中 包括 已 成 立 的 6 家 和 3 家 正在 筹建 的 国家 级 
半导体 照明 检测 机 构 ， 以 及 地 方 建立 的 20 多 家 检测 机 构 。 由 于 目前 尚未 形成 
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统一 的 国际 标准 ， 测 试 方法 也 在 研究 之 中 ,我 国有 机 会 转变 跟随 者 角色 ， 抢 
占 国际 半导体 照明 标准 制定 话语 权 。 


六 、 中 国 台湾 地 区 


我 国 台 湾 地 区 围绕 节能 社会 和 低 碳 经 济 积极 发 展 绿 色 能 源 产业 ， 一 方面 发 
展 太 阳 能 、 风 能 、 水 力 等 洁净 能 源 ， 男 一 方面 从 照明 等 方面 积极 节约 能 源 ， 如 
发 展 太 阳 能 光电 、 半 导体 照明 等 产业 。 同 时 ， 还 成 立 了 绿色 能 源 产 业 发 展 专案 
办 公 室 ， 专 案 专 人 提供 业界 服务 。 


1. 半导体 照明 产业 发 展 模式 分 析 


我 国 台 湾 地 区 半导体 照明 产业 取得 成 功 ， 主 要 归功 于 其 制造 业 的 整体 竞争 
优势 以 及 产业 群 聚 所 形成 的 虚拟 的 上 下 游 垂直 整合 企业 关系 ， 其 产业 发 展 模式 
有 如 下 一 些 特点 : 

(1) 找 准 产业 突破 点 ， 拉 动 整体 产业 发 展 

我 国人 台湾 地 区 企业 在 半导体 照明 领域 谋求 发 展 ， 主 要 靠 准确 的 突破 口 和 速 
度 。 我 国 台湾 地 区 在 半导体 照明 产业 上 取得 重大 突破 ， 主 要 得 益 于 日 本 大 厂 无 
上 暇 顾及 的 其 至 忽视 的 市 场 一 一 手机 的 蓝 色 背光 。2000 年 ， 中 国 台湾 唱 元 光电 股 
份 有 限 公司 抓 住 韩国 三 星 公 司 需要 手机 光源 的 市 场 需求 ， 利 用 几 个 月 时 间 开 发 
出 了 全 球 第 一 只 手机 用 “ 蓝 色 背光 源 ”， 引 发 全 球 手机 潮流 。 当 时 ， 一 方面 我 国 
台湾 地 区 很 清楚 本 地 区 半导体 照明 的 发 光 性 能 不 如 日 本 ， 但 重要 的 是 手机 背光 
源 不 需要 太 高 的 性 能 ， 而 且 消 费 者 两 三 年 就 要 淘汰 一 部 手机 ; 另 一 方面 ， 我 国 
合 湾 地 区 的 产品 成 本 仪 是 日 本 的 1/3， 韩 国 三 星 公司 又 特别 重视 产品 的 成 本 。 在 
品 元 光电 看 准 手机 LED 背光 源 产品 作为 切入 点 后 ,我国 台湾 地 区 其 他 厂商 也 快 
速 跟 进 ， 使 我 国 台湾 半导体 照明 产业 大 翻身 ， 加 上 汽车 半导体 照明 应 用 的 需求 
上 升 ， 进 而 使 我 国 台湾 地 区 一 年 内 半导体 照明 产值 增加 了 近 50% 。 

此 外 ， 我 国 台湾 地 区 在 全 球 发 展 中 一 贯 以 下 游 制造 业 为 中 心 ， 拉 动 上 下 游 
设计 、 研 发 、 设 备 和 原材料 供应 等 产业 繁荣 ， 然 后 这 些 关 联 产业 的 繁荣 又 反 过 
来 推动 其 制造 产业 的 进步 。 我 国 台湾 地 区 半导体 照明 产业 的 发 展 路线 遵 循 其 制 
造 业 发 展 的 一 贯 风格 ， 从 技术 层级 较 低 的 下 游 封 小 开始 发 展 ， 通 过 不 断 增加 投 
资 扩大 规模 ， 占 有 全 球 半 导体 照明 产业 下 游 封 装 市 场 一 定 规模 的 市 场 份 额 ， 从 
而 积累 产业 经 验 和 再 投资 资本 ， 逐 渐 往 中 游 芯 片 和 上 游 外 延 、 材 料 和 设备 生产 
发 展 ， 从 而 形成 完整 的 产业 链 。 

(2) 利用 制造 业 基础 ， 以 投资 作为 产业 驱动 力 

庞大 的 资本 投资 能 力 是 我 国 台湾 地 区 近年 来 在 成 为 全 球 制造 业 基 地 的 一 大 
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因素 。 我 国 台 湾 地 区 通过 20 世纪 40、50 年 代 的 进口 奉 代 、 出 口 扩 张 、 设 置 加 工 
出 口 区 等 政策 ， 逐 步 积 累 了 后 来 在 制造 业 大 规模 扩张 的 资本 ， 并且 成 功 地 完成 
了 从 “生产 要 素 驱 动 ”阶段 进入 “投资 驱动 ”阶段 的 转变 。 由 于 制造 业 非常 强 
调 规模 效应 ， 因 而 我 国 台湾 地 区 将 其 制造 业 的 核心 竞争 力 定义 为 资本 投资 ， 通 
过 资本 投资 促进 规模 效应 ， 以 达到 在 成 本 上 形成 竞争 优势 。 

就 半导体 照明 产业 来 说 ， 与 美国 和 日 本 以 技术 驱动 的 方式 不 同 ， 我 国 台 湾 
地 区 主要 是 通过 以 “资本 驱动 ”的 方式 迅速 发 展 起 来 的 。 从 我 国 台 湾 地 区 
MOCVD 的 增长 率 就 可 以 看 出 ， 资 本 对 于 我 国 台湾 地 区 半导体 照明 产业 所 起 到 的 
推动 作用 。 我 国 台湾 地 区 的 企业 在 全 球 高 技术 产业 中 ,往往 通过 产能 的 急剧 扩 
大 ， 导 致 全 球 价格 下 降 。 

(3) 拥有 庞大 的 外 围 相互 支撑 体系 ， 建 立 完 整 的 高 度 垂直 分 工 的 产业 链 

我 国 台湾 地 区 属于 小 型 开放 型 经 济 ， 属 于 技术 不 先进 地 区 ， 其 产业 经 济 多 以 
中 小 企业 为 主体 。 不 论 是 传统 工业 ， 还 是 现在 的 PC 产业 、 半 导体 产业 ， 我 国 台湾 
地 区 的 产业 发 展 大 都 是 选择 中 小 企业 体系 与 产业 合作 网 络 配套 的 运营 模式 。 在 这 
种 以 中 小 企业 为 主体 的 产业 体系 中 ， 我 国 台湾 地 区 的 大 企业 一 般 都 是 以 内 销 为 主 ， 
或 者 作为 外 销 的 中 小 企业 的 后 盾 。 同 样 ， 在 我 国 台 湾 地 区 半导体 照明 产业 发 展 的 
初期 ， 产 业 价值 链 划分 非常 细 ， 芯 片 、 封 装 、 应 用 等 都 是 非常 独立 的 公司 ， 采 取 
专业 分 工 的 方式 ， 这 一 点 与 我 国 台湾 地 区 的 半导体 产业 发 展 的 整体 特征 相符 合 ， 
我 国 台湾 地 区 的 这 种 高 度 垂 直 分 工 的 产业 链 是 与 其 以 中 小 企业 为 主 的 产业 组 织 特 
征 相 配合 的 。 相 比 之 下 , 日 本 、 韩 国 、 美 国 的 半导体 照明 产业 ,很 多 从 设计 、 制 
造 到 封装 是 采取 垂直 整合 的 方式 。 但 随 着 国际 大 企业 的 进入 ， 专 业 分 工 的 产业 结 
构 正 在 逐渐 发 生变 化 ,我国 台 湾 地 区 的 半导体 照明 产业 开始 走向 垂直 整合 。 

(4) 建立 良好 的 创新 及 产业 环境 ， 联 合 产 学 研 ， 推 动产 业 发 展 

我 国 台 湾 地 区 的 产业 创新 体系 由 两 部 分 构成 ， 即 产 研 合作 和 产 学 合作 。 与 其 
他 我 国 台湾 地 区 高 科技 产业 类 似 ， 我 国 台湾 地 区 在 半导体 照明 产业 上 技术 发 展 策 
略 是 : 由 相关 部 门 透 过 科技 专案 或 其 他 创新 研发 奖 ， 帮助 产 业界 建立 良好 的 创新 
体制 环境 。 在 产 研 合 作 的 运作 机 制 方面 ， 主 要 是 以 我 国 台湾 地 区 工业 技术 研究 院 
(简称 工 研 院 ) 负责 执行 产业 技术 开发 前 阶段 的 研究 工作 (一 般 3 ~5 年 的 研究 计 
划 ) ， 或 者 与 厂商 合作 开发 ;而 厂商 主要 从 事后 阶段 的 商品 化 工作 (1 ~2 年 计 
划 )。 由 于 产业 界 资源 (人才 和 经 费 ) 贫乏 ， 所 以 需要 借助 当局 的 力量 。 正 如 前 所 
述 ， 我 国 台湾 地 区 的 高 度 垂直 分 工 体系 使 整个 台湾 地 区 工业 形成 了 一 个 虚拟 的 大 
型 公司 ， 而 其 “经 济 部 ”所 属 的 工 研 院 就 类 似 于 这 个 虚拟 大 公司 的 研究 所 ， 产 业 
内 的 厂商 类 似 于 各 部 门 。 大 家 分 工 合 作 ， 产 业内 的 厂商 通过 连接 研究 机 构 (如 工 
研 院 ) 丰富 的 研发 资源 来 提高 本 身 的 研发 水 平 ， 从 而 能 够 与 其 他 发 达 国 家 的 大 公 
司 相 抗衡 。“ 工 研 院 ”把 大 部 分 资源 放 在 较 前 瞻 的 技术 领域 ， 以 科技 专案 的 形式 
。S2 . 






































第 一 篇 “产业 及 政策 篇 勋 


(如 次 世纪 照明 光源 开发 计划 ) 从 事 较 尖端 的 技术 研发 。 企 业 先 投入 少量 的 资源 参 
与 ， 等 到 各 企业 累计 一 定 的 技术 或 技术 慢 慢 变 得 较为 成 熟 、 有 商品 化 可 能 时 ， 企 
业 才 投入 大 量 的 资源 来 从 事 产 业 化 、 批 量化 生产 的 工作 。 

此 外 ， 人 台湾 当局 从 宏观 和 微观 两 方面 都 给 予 半导体 照明 产业 大 力 扶持 ， 以 
拉动 产业 内 部 合作 和 外 部 资源 整合 。 我 国 台湾 地 区 “经 济 部 ”准备 将 半导体 照 
明 规 划 为 我 国 台湾 地 区 无 线 通信 等 五 大 重点 发 展 产业 外 的 第 六 大 重点 发 展 产业 。 


2. 半导体 照明 产业 的 相关 政策 


(1) 次 世纪 照明 光源 开发 计划 

2002 年 9 月 ,由 16 家 企业 、 科 研 机 构 和 大 学 开始 实施 “次 世纪 照明 光源 开发 
计划 ”。 投 资 约 6 亿 ~10 亿 新 台币 ,目标 是 2005 年 40Im/W LED 投入 生产 ， 而 实 
验 室 目标 为 100ImA/W。 其 研究 内 容 主要 分 为 外 延生 长 和 蕊 片 加 工 、 封 装 及 应 用 产 
品 的 可 行 性 评价 、 信 息 平 台 和 测试 平台 建设 。 一 些 光电 企业 经 过 多 年 研发 投入 和 
产业 发 展 ， 在 器 件 工艺 和 封装 以 及 材料 外 延 方面 已 拥有 若干 自主 知识 产权 。 

(2) 高 亮度 白光 LED 专案 计划 

2002 年 10 月 ， 在 我 国 台湾 地 区 “经 济 部 能 源 委 员 会 ”与 我 国 台湾 地 区 照明 
灯具 输出 同业 公会 的 进一步 支持 下 ， 成 立 了 “半导体 照明 产业 推动 联盟 " ， 并 在 
台湾 当局 的 支持 下 ， 建 立 了 “高 亮度 白光 LED 专案 计划 ”， 希望 通过 半导体 和 
照明 产业 之 间 的 联动 ， 整 合照 明 节 能 产品 与 元 组 件 技 术 。 同 时 结合 台湾 当局 的 
科技 发 展 资源 ， 利 用 台湾 在 半导体 产业 所 形成 的 优势 ， 加 速 高 效 LED 照明 技术 
的 研发 和 普及 应 用 ， 提 升 我 国 台 湾 地 区 半导体 照明 相关 技术 的 水 准 及 产业 竞争 
力 ， 并 制定 相关 的 产业 政策 ， 以 打造 我 国 台湾 地 区 半导体 照明 产业 的 竞争 优势 。 

(3) 照明 节能 推动 方案 

2007 年 12 月 ,我 国 台湾 地 区 首先 宣布 全 台湾 地 区 的 “照明 节能 推动 方案 ”， 
目标 是 短期 内 以 节能 灯 全 面 取代 白炽 灯 ， 长 期 规划 以 节能 效果 更 佳 的 LED 灯 取 代 
传统 照明 。 根 据 此 规划 ， 第 一 阶段 是 由 当局 带头 示范 ， 要 求 当 局 等 主要 机 构 ， 在 
2008 年 底 前 全 面 淘汰 白炽 灯 。2008 年 起 ， 引 导 寻 饭店、 旅馆、 住宅、 农业 、 商 场 等 
开始 自发 性 换 装 节能 灯具 。 第 二 阶段 是 以 能 源 效率 较 节 能 灯 更 高 的 LED 灯 作 为 照 
明 解 决 方案 。 预 计 LED 灯 在 我 国 台湾 地 区 普及 后 ,我国 台湾 地 区 的 照明 用 电 将 减 
少 40% ( 约 107 亿 kW-:h)， 当 局 和 民间 共同 节约 用 电 支 出 达 新 台币 267. 5 亿 元 。 

(4) LED 道路 路 灯 示 范 计划 

2008 年 ， 我 国 台湾 地 区 选 定 了 特定 区 域 推动 “LED 道路 路 灯 示 范 计划 ”， 
并 协调 修改 消防 法 ， 推 动 住宅 、 办 公 楼 等 建筑 物 出 口 标识 灯 及 避难 方向 指示 灯 
全 部 使 用 节能 的 LED 产品 。 我 国 台湾 地 区 还 依据 能 源 管理 法 ， 制 定 了 “照明 光 
源 最 低能 源 效率 标准 ”， 在 2012 年 后 ， 将 禁止 白炽 灯 等 低 效 光源 的 销售 ， 以 强 
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制 性 手段 禁止 百货 、 旅 店 等 特定 用 户 使 用 白炽 灯 等 低 效 光 源 。 

(5) 和 白光 LED 照明 产业 发 展 辅导 计划 

我 国 台湾 地 区 “经 济 部 工业 局 ”从 2010 年 7 月 起 推动 “白光 LED 照明 产 
业 发 展 辅导 计划 ”， 拟 联合 LED 光源 和 灯具 联盟 建立 检测 标准 ， 并 设法 促进 投 
资 、 国 际 合作 和 培训 人 才 ， 扩 大 我 国 台湾 地 区 LED 产业 在 全 球 影响 力 。 这 项 为 
期 四 年 的 计划 由 工 研 院 执行 ， 策 略 上 以 发 展 白光 LED 组 件 及 照明 应 用 产业 为 主 ， 
并 根据 产品 需求 及 技术 能 力 ， 协 助 三 商 建 立 研发 相关 应 用 的 关键 性 零 组 件 及 核 
心 技术 ， 提 升 相 关 LED 照明 产业 的 技术 自主 性 及 产品 竞争 力 。 

(6) 相关 财政 优惠 政策 

为 了 促进 我 国 台湾 地 区 半导体 照明 产业 迅速 发 展 ， 台 湾 地 区 提出 了 税收 优 
惠 、 研 发 补助 、 低 息 贷 款 、 人 才 培 训 等 多 项 优惠 政策 ， 协 助 LED 业者 ， 吸 引 、 
鼓励 企业 投资 台湾 地 区 半导体 照明 产业 ， 相 关 优 惠 政策 见 表 1-14。 

(7) 半导体 照明 领域 相关 中 介 机 构 

我 国 台湾 地 区 半导体 照明 产业 的 发 展 除 了 得 益 于 当局 的 政策 支持 ， 在 协作 
与 管理 方面 ， 台 湾 地 区 企业 还 成 立 了 许多 半导体 照明 相关 联盟 ， 为 企业 沟通 交 
流 提供 平台 ， 探 求 未 来 的 发 展 方向 。 

表 1-14 我 国 台湾 地 区 鼓励 投资 相关 优惠 政策 ” 
类 别 政策 措施 

新 兴 重 要 策略 性 产业 优惠 
人 才 培 训 支出 优惠 
研究 发 展 支出 优惠 
设备 加 速 折旧 优惠 购买 设备 与 技术 投资 抵 减 优惠 进口 设备 免税 
产业 均衡 区 域 发 展 优惠 
























































租税 优惠 


























设立 营运 总 部 优惠 














科学 工业 园区 优惠 
业界 开发 产业 技术 计划 (业界 科 专 ITDP) 

鼓励 国内 企业 在 我 国 台湾 地 区 设立 研发 中 心计 划 (MNCD) 
研发 补助 鼓励 国外 企业 在 我 国 台湾 地 区 设立 研发 中 心计 划 ( MNCF) 
中 小 企业 创新 研发 计划 (SBIR) 

创新 科技 应 用 与 服务 计划 (TTAS) 

科学 工业 园区 研究 开发 关键 零 组 件 及 产品 计划 辅助 
中 长 期 资金 低 利 贷款 


氏 利 贷 
协助 中 间 企业 专案 贷款 
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( 续 ) 





类 别 政策 措施 
促进 东部 地 区 产业 发 展 优惠 贷款 


























民营 事业 污染 防治 设备 低 利 贷 款 
机 器 设备 输出 融资 计划 

必 兴 传统 产业 优惠 贷款 

购置 节约 能 源 设备 优惠 贷款 

购 转自 动 化 仪器 设备 优惠 贷款 
中 进 产业 研究 发 展 贷款 计划 
协助 中 小 企业 扎根 专案 贷款 
辅导 中 小 企业 升级 贷款 
科学 工业 园区 低 利 贷款 
国际 人 才 延 揽 
i 延揽 海外 自身 科技 人 才 计划 
研发 替代 役 

OD 资料 来 源 ，TRI， 半 导体 照明 产业 分 析 及 投资 机 会 , 2008 年 3 月。 


2004 年 ， 我 国 台湾 地 区 10 家 相关 厂商 组 成 了 “白光 LED 研发 联盟 ”。 该 联 
盟 是 联合 台湾 地 区 半导体 照明 上 、 中 、 下 游 广 商 ， 并 与 台湾 地 区 工 研 院 光 电 所 
技术 合作 研发 ， 共 同 进 行 半 导体 照明 制造 技术 的 开发 。 

此 外 ， 台 湾 地 区 还 有 两 大 半导体 照明 产业 联盟 : “LED 照明 标准 及 质量 研 
发 联盟 " ， 成 员 包括 半导体 照明 龙头 企业 晶 元 光电 股份 有 限 公 司 、LED 导线 架 大 
厂 一 诠 以 及 中 盟 光 电 、 光 宝 科 技 、 维 明 、 齐 瀚 等 七 家 厂商 。“LED 照明 标准 及 质 
量 研 发 联盟 ”投入 LED 室内 、 路 灯 等 照明 标准 的 制定 工作 ， 新 标准 将 用 来 检测 
未 来 LED 照明 工具 的 发 光 效 率 。 目 前 全 球 仍 没有 制定 类 似 检 测 标准 。 
Q@ “车 用 先进 照明 联盟 ”， 厂 商 以 车 灯 厂 大 亿 为 首 ， 成 员 包 括 裕 隆 转 投资 的 华 创 、 
LED 封装 三 佰 鸿 和 亿 光 、LED 晶 粒 三 璨 圆 和 易 元 、 散 热 大 三 力 致 以 及 光电 广安 
惠 等 八 家 。“ 车 用 先进 照明 联盟 ”成 员 锁 定 LED 车 灯 市 场 ， 致 力 于 开发 车 灯 规 
格 和 产品 。 由 于 成 员 中 有 裕隆 集团 的 华 创 及 其 供 货 商 大 亿 ， 研 发 出 的 LED 车 用 
照明 将 内 建 于 裕隆 的 新 车 款 。 

2006 年 我 国 台湾 地 区 工人 研 院 结合 光 宝 科技 在 内 28 家 业者 成 立 “ 人 台湾 光电 半 
导体 产业 协会 (TOSIA)”， 制 定 了 产业 技术 白皮书 ， 提 出 了 半导体 照明 产业 技 
术 发 展 重点 及 目标 。 

2008 ~ 2009 年 ,我 国 台湾 地 区 “经 济 部 技术 处 ”组 建 “DC LED 照明 产业 
标准 研发 联盟 " ， 支 持 半 导体 照明 产业 发 展 DC LED 产业 标准 及 检测 技术 ， 已 完 
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全 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


成 17 种 产业 规范 ; 2008 年 工 研 院 更 结合 光 宝 科技 等 23 家 业者 组 成 “AC LED 应 
用 研发 联盟 " ， 着 眼 于 AC LED 与 DC LED 特色 的 标准 重新 制定 并 提出 相关 方案 
的 制订 规划 ,已 完成 两 种 产业 规范 。 

2010 年 3 月 ,“ 台 湾 照 明 委员 会 (CIE-Taiwan)” 成 立 ， 各界 密切 交流 、 建 
立 合作 平台 ,同时 积极 参与 光学 /照明 技术 、 产 品 的 标准 制定 ， 提 升 台湾 地 区 的 
LED 照明 验证 质量 ， 让 半导体 照明 产品 的 国际 市 场 能 见 度 提高 。 

2010 年 1 月 ， 工 研 院 结合 光 宝 科 技 旗下 光 林 电子 等 20 家 业者 组 成 “LED 路 
灯 产 业 联 盟 ”"， 整 合 LED 路 灯 上 、 下 游 技 术 ， 强 化 台湾 地 区 LED 路 灯 产 业 链 ， 
同时 也 促进 了 两 岸 LED 路 灯 技 术 开 发 和 测试 验证 平台 的 检测 数据 比 对 。 


3. 半导体 照明 技术 及 产业 发 展 状 况 


我 国 台湾 地 区 半导体 照明 产业 起 始 于 20 世纪 70 年 代 ， 最 初 十 几 年 集中 于 下 游 
封装 ， 所 需 的 芯片 几乎 全 部 从 日 本 进口 。 从 20 世纪 80 年 代 开 始 ， 我 国 台湾 地 区 企 
业 积 极 向 中 、 上 游 拓 展 并 获得 成 功 ， 其 中 上 游 环节 的 发 展 速 度 明显 快 于 下 游 环 节 。 
目前 ， 台 湾 地 区 企业 在 芯片 制造 方面 已 占有 绝对 优势 ， 周 边 产业 环境 也 已 经 建立 ， 
产业 规模 居于 领先 ， 产 值 每 年 以 将 近 20% 的 成 长 率 增加 ， 在 全 球 占有 一 定 地 位 。 

据 我 国 台湾 地 区 工 研 院 统 计 ，2009 年 台湾 地 区 半导体 照明 产业 产值 达 590 
亿 元 新 台币 ( 约 合 18.7 亿美 元 ， 仅 计算 外 延 /芯片 和 封装 见 图 1-15)， 年 增长 率 
28% ， 产 量 仍 居 全 球 第 一 ， 产 值 全 球 第 二 ， 约 占 全 球 的 1/4 ( 见 图 1-16)， 在 全 
球 份额 中 仅 次 于 日 本 。2010 年 上 半年 产值 已 超过 2009 年 ， 全 年 产值 超过 1000 
亿 元 新 台币 ( 约 合 31 亿美 元 ) ， 年 增长 率 近 70% 。 预 计 2015 年 实现 产值 5400 
亿 元 新 台币 ， 每 年 就 业 人 数 54000 人 ， 成 为 全 球 最 大 LED 光源 及 模 组 供应 地 和 
高 值 化 LED 照明 产品 生产 基地 的 目标 。 

我 国 台 湾 地 区 半导体 照明 产业 格局 为 外 延 产 业 占 市 场 份 额 的 64% ， 背 光 面 
板 占 市 场 份额 的 31% ， 照 明光 源 应 用 的 市 场 份额 占有 率 仅 为 5% 。 预 计 照 明 市 场 
在 2012 年 后 会 有 巨大 的 市 场 潜力 。 产 业 链 从 生产 照明 用 途 的 高 功率 LED 芯片 、 
高 功率 LED 芯片 封装 的 照明 光源 组 件 端 ， 到 照明 控制 系统 端的 控制 IC 、 驱 动 电 
路 、 电 源 供应 器 等 ， 还 包括 终端 照明 灯具 、 模 块 与 灯具 设计 制造 等 ， 形 成 较 完 
整 的 产业 链 ， 并 逐渐 壮大 ， 尤 其 是 从 事 照明 模块 与 灯具 设计 制造 厂家 ， 这 几 年 
增加 的 数量 更 是 惊人 ， 评 估 预 计 将 要 跨 入 此 领域 的 厂商 亦 不 在 少数 。 上 游 企 业 
主要 有 唱 元 光电 、 光 硕 、 璨 圆 、 新 世纪 、 广 锋 (2010 年 被 晶 元 光电 控股 ) 、 易 
元 、 泰 谷 、 隆 达 、 华 上 等 企业 ， 中 游 封装 企业 主要 有 亿 光 、 光 宝 、 隆 达 、 东 贝 、 
佰 鸿 、 宏 齐 、 艾 笛 森 等 ， 在 下 游 主要 有 中 电 、 大 同 、 福 华 、 光 宝 、 中 盟 、 曲 元 、 
一 诠 、 齐 瀚 、 维 明 等 企业 。 
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图 1-15 我 国 台湾 地 区 2000 ~ 2015 年 半导体 照明 产业 规模 及 预测 
(资料 来 源 ， 工 研 院 IEK，CSA 整理 ) 
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到 1-16 我 国 台湾 地 区 半导体 照明 产值 在 全 球 的 比重 
(资料 来 源 ， 拓 琪 产业 研究 所 ，CSA 整理 ) 

















七 、 国 内 外 产业 政策 对 比分 析 及 启示 


1. 半导体 照明 产业 的 相关 政策 对 比 


许多 国家 从 国家 战略 的 高 度 对 半导体 照明 产业 进行 部 署 ， 如 列 为 战略 性 高 
技术 产业 ， 从 国家 层面 推动 技术 研发 ， 出 人 台 政 策 开展 示范 应 用 与 推广 ， 发 布 白 
人 炽 灯 等 低 效 照明 灯具 的 禁 、 限 令 等 。 对 比分 析 国 内 、 外 半导体 照明 产业 的 相关 
政策 ， 得 出 以 下 几 个 特点 : 
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例 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


(1) 制定 国家 层面 的 产业 规划 

从 各 国 半导体 照明 产业 发 展 过 程 中 ， 可 以 发 现 : 在 产业 发 展 初期 ， 政 府 的 
作用 至 关 重 要 。 美 国 、 日 本 、 韩 国 、 中 国 大 陆地 区 和 中 国 台 湾 地 区 都 分 别 组 织 
制定 半导体 照明 产业 相关 规划 ， 将 半导体 照明 产业 作为 前 沿 产业 或 者 战略 性 产 
业 给 予 高 度 重视 。 此 外 ， 政 府 在 技术 研发 方面 也 给 予 进行 持续 的 投入 、 支 持 和 
协调 ， 集 中 资源 投入 半导体 照明 产业 发 展 的 瓶颈 和 薄弱 环节 。 如 美国 在 能 源 部 
的 领导 下 ， 于 2000 年 制定 了 长 远 的 “国家 半导体 照明 研究 计划 ”， 并 经 常 加 以 
修订 ， 具体 列 出 很 多 专题 ， 投 入 巨 资 发 展 半导体 照明 研发 工作 ， 取 得 有 关 半 导 
体 照 明 核心 技术 ， 成 为 可 操作 、 可 实现 的 规划 方案 。 

(2) 高 度 重视 标准 的 制定 

标准 化 的 推动 将 有 助 于 整体 技术 水 准 的 提升 ， 也 是 半导体 照明 产品 未 来 普 
及 的 关键 。 由 于 LED 产品 光 色 性 能 特殊 ， 传 统 照 明 的 标准 和 检测 方法 不 能 完全 
适用 ， 版 须 建立 新 的 评价 体系 。 美 国 在 这 方面 投入 了 大 量 的 人 力 物 力 ， 不 仅 以 
美国 国家 标准 与 技术 研究 院 (NIST) 为 首 ， 对 半导体 照明 检测 技术 展开 了 深入 
研究 ， 而 且 多 个 组 织 和 机 构 也 分 别 或 联合 出 台 了 12 项 LED 相关 标准 ， 另 有 十 余 
项 正在 研究 制定 过 程 中 ， 其 中 北美 照明 学 会 (IESNA) 发 布 的 LM-79 和 LM-80 
等 技术 规范 ， 在 全 球 范围 内 有 着 广泛 而 深入 的 影响 力 。 德 国 则 秉承 着 一 贯 严谨 
的 作风 ， 由 德国 物理 技术 研究 院 (PTB) 带领 国内 产业 界 斥 巨 资 进行 检测 技术 和 
标准 化 的 研究 。 在 国际 照明 委员 会 (CIE) 和 国际 电工 委员 会 (IEC) 等 组 织 
中 ， 美 国 、 欧 洲 和 亚洲 争取 标准 制定 权 的 竞争 已 经 相当 激烈 。 

我 国 也 极为 重视 SSL 的 标准 和 检测 工作 。 通 过 国家 高 技术 研究 发 展 计划 
(863 计划 ) 等 科技 项 目 ， 深 入 研究 了 SSL 产品 特性 及 其 检测 技术 ， 近 年 来 不 断 
拟定 强制 性 的 国家 标准 和 各 地 方 标准 ， 为 相关 标准 的 制定 打下 了 基础 。 在 能 效 
标准 方面 ， 国 外 的 能 效 标准 一 般 是 一 个 标准 针对 一 个 政策 ， 而 我 国 能 效 标 准 综 
合 性 更 强 ， 一 个 标准 中 包含 了 能 效 等 级 、 能 效 限 定 值 、 目 标 能 效 限定 值 、 节 能 
评价 值 等 多 个 能 效 指 标 。 

(3) 不 断 调整 产业 发 展 方向 

半导体 照明 产业 经 过 了 近 10 年 的 发 展 ， 为 了 更 好 地 实现 绿色 照明 ， 节 能 照 
明 的 目标 ， 其 发 展 方向 应 不 断根 据 实际 产业 发 展 进行 调整 。 目 前 主流 LED 照明 
产品 的 发 光 效率 可 以 超过 90Im/W, 已 经 达到 或 超过 普通 节能 灯具 的 发 光 效 率 ， 
所 以 半导体 照明 产业 发 展 重点 已 经 由 单纯 注重 产品 光 效 的 提高 转变 为 ， 提 升 整 
个 半导体 照明 产业 产品 的 平均 光 效 、 降 低 光源 的 照明 成 本 、 增 加 照明 系统 的 可 
靠 性 ， 优 先 发 展 适用 于 通用 照明 的 低 成 本 、 易 集成 、 颜 色 稳 定 、 颜 色 一 致 性 好 、 
热 稳定 性 能 优异 、 光 学 分 布 优化 的 半导体 照明 产品 。 

以 美国 2010 年 半导体 照明 产业 发 展 路 线 制 定 的 半导体 照明 产品 研发 目标 为 
。S8 . 
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例 : 要 求 冷 白光 和 了 暧 白 光 封 装 LED 产品 的 平均 发 光 效 率 达 到 113lm/yW 和 
70lmAW, 生 产 成 本 要 求 控 制 在 25 美元 /klm 和 36 美元 /km， 力 争 LED 光源 寿命 
达到 5 万 小 时 。 相 比 其 在 2009 年 提出 的 技术 指标 : 冷 白 光 封 装 LED 器 件 效率 
132lm/W , 暖 白光 封装 LED 器 件 效率 83lIm/W， 光 效 最 高 指标 有 所 降低 ， 但 更 加 注 
重 提高 器 件 的 平均 性 能 标准 ， 促 进 了 其 产业 化 应 用 。 

我 国 国内 半导体 照明 产业 政策 侧重 于 照明 系统 产品 整体 效率 和 可 靠 性 能 的 
提高 ， 降 低 照 明光 源 和 灯具 的 成 本 。 目 前 已 经 能 够 实现 光 效 为 100lmAW 芯片 的 
产业 化 制造 ， 并 且 提出 了 硅 衬 底 上 外 延生 长 GaN 材料 的 技术 方案 ,已 经 实现 了 
90lmvW 的 外 延 芯 片 的 产业 化 制造 。 上 述 技术 的 发 展 和 完善 将 为 我 国 半 导体 照明 
产业 发 展 提供 一 条 更 为 经 济 实 用 的 发 展 道路 ， 为 促进 半导体 照明 产业 快速 发 展 
扫 清 成 本 障碍 。 

(4) 淘汰 低 效 照明 产品 

欧盟 于 2009 年 开始 禁止 销售 大 于 100W 的 白炽 灯 和 讽 铭 灯 ，2012 年 后 所 
有 白炽 灯 将 由 节能 照明 灯具 替代 ， 到 2016 年 卤素 灯 也 将 禁止 销售 。 澳 大 利 亚 
(2010 年 ) 、 加 拿 大 (2012 年 ) 、 美 国 (2014 年 ) 也 都 制定 了 限期 的 “白炽 
灯 禁 令 ”。2009 年 ， 日 本 制定 环保 积分 制度 ， 明 确 提出 2015 年 LED 灯 将 替代 
100% 的 白炽 灯 、 普 通 荧 光 灯 和 录 灯 ，70% 的 击 素 灯 ，50% 的 紧凑 型 荧光 灯 ， 
2020 年 替代 率 将 达 100% ，2030 年 使 用 率 将 达 100% 。 泰 国 于 2007 年 宣布 了 
“逐步 淘汰 白炽 灯 计 划 ”， 成 为 第 一 个 宣布 淘汰 白炽 灯 的 发 展 中 国家 。 我 国 台 
湾 地 区 于 2008 年 发 布 “ 换 莹 灯 爱 地 球 585 白炽 灯 汰 换 计 划 ”， 计 划 以 5 年 时 
间 ， 逐 步 推动 国内 白炽 灯 淘 汰 换 为 省 电灯 泡 或 各 种 高 效率 灯具 。 国 家 发 展 改 
革 委 与 联合 国 开 发 计划 署 (UNDP) 、 全 球 环境 基金 (GEF) 于 2008 年 合作 共 
同 开 展 “ 中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 、 加 快 推广 节能 灯 ” 项 目 ， 支 持 研 究 编 制 《 中 
国 逐步 淘汰 白炽 灯 、 加 快 推广 节能 灯 行 动 计 划 》。 根 据 目 前 我 国 LED 灯具 的 性 
能 以 及 总 使 用 成 本 ，2010 年 已 可 以 替换 白炽 灯 ，2011 年 可 以 替代 卤素 灯 和 简 
灯 ， 在 道路 照明 中 替代 150W 高 压 钠灯 、 在 隧道 照明 中 替代 100W 高 压 钠灯 ， 
2012 年 可 以 开始 替代 节能 灯 ， 在 道路 照明 和 隧道 照明 中 替代 250W 高 压 钠灯 。 

为 配合 淘汰 白炽 灯 政 策 实施 ， 一 些 国 家 和 地 区 在 淘汰 政策 法 规 、 标 准 或 技 
术 要 求 里 给 出 了 对 相关 照明 产品 的 信息 标注 要 求 ， 如 澳大利亚 、 欧 盟 、 加 拿 
大 、 韩 国 对 白炽 灯 及 节能 灯 加 施 能效 标 识 ， 美 国 、 中 国 台湾 地 区 对 节能 灯 加 
施 保证 标识 。 能 效 标 准 和 标识 体系 是 推动 节能 产品 市 场 发 展 的 一 只 无 形 的 手 ， 
能 推动 产品 的 技术 进步 ， 使 市 场 上 产品 结构 由 低 效 向 高 效 发 生 转 变 。 随 着 逐 
步 淘 汰 低 效 照 明 产 品 的 相关 政策 措施 的 出 台 ，LED 通用 照明 的 市 场 规模 将 会 
进一步 扩大 。 
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2. 中 国 半 导体 照明 产业 发 展 面临 的 主要 挑战 


我 国 已 初步 形成 了 从 上 游 材 料 与 世 片 制备 ， 中 游 器 件 封装 及 下 游 集成 应 用 
的 比较 完整 的 技术 创新 体系 ， 为 我 国 半导体 照明 产业 做 大 做 强 葛 定 了 基础 ， 但 
是 面 对 激 烈 的 国际 竞争 ， 挑 战 依然 严峻 ， 主 要 表现 为 产业 规模 小 而 散 ， 行业 竞 
争 力 不 足 ， 缺 乏 科 学 的 产业 布局 ; 技术 研发 投入 不 足 ， 公 共 研 发 平台 缺 位 ， 知 
识 产权 壁垒 依 然 存 在 ; 标准 与 检测 体系 不 完善 ， 缺 乏 行 业 规范 ; 发 展 模式 急需 
创新 ， 产 业 环境 有 待 改善 。 

(1) 产业 资源 不 集聚 ， 产 业 格 局 急需 整合 

我 国 大 陆地 区 企业 规模 普遍 较 小 ， 而 且 比 较 分 散 ， 产 业 集中 度 不 高 ， 共 有 
近 4000 家 企业 ，2010 年 总 产值 达 1200 亿 元 (平均 300 万 元 /家 ) 。 我 国 大 陆地 
区 中 低 端 芯片 企业 产值 小 、 数 量 多 ，2009 年 前 十 大 LED 芯片 企业 销售 额 总 和 
(15. 16 亿 元 ) 少 于 我 国 台湾 地 区 唱 元 光电 股份 有 限 公 司 (25. 19 亿 元 ) ; 封装 企 
业 数量 多 ， 但 我 国 大 陆地 区 最 大 封装 企业 的 月 产能 不 到 我 国 台湾 地 区 第 三 大 封 
装 企业 的 一 半 ， 目 前 应 用 企业 数量 虽然 很 多 ， 但 缺乏 龙头 品牌 企业 ， 产 业 链 布 
局 需要 优化 。 

同时 ， 我 国 半 导体 照明 产业 的 区 域 分 布 呈现 分 散 化 趋势 ， 目 缺乏 高 质量 集 
群 。 长 三 角 、 珠 三 角 、 间 闽 等 区 域 已 有 一 定 产业 基础 ， 但 各 区 域 间 缺少 统筹 
协调 与 互动 合作 ， 产 业 资源 缺乏 有 效 配 置 ， 区 域 发 展 的 合力 不 足 ; 地 方 政府 
在 缺乏 技术 支撑 的 条 件 下 ， 存 在 育 目 招商 引资 现象 ， 缺 乏 有 序 的 市 场 监管 ; 
随 着 政府 支持 力度 的 加 大 ， 有 些 地 方 出 现行 业 壁 垒 及 低 水 平 重复 建设 等 
问题 。 

(2) 技术 研发 投入 不 足 且 分 散 ， 公 共 研 发 平台 缺 位 

目前 我 国 在 半导体 照明 领域 的 研发 支持 力度 不 足 ， 而 且 有 近 百 家 单位 参与 ， 
力量 极度 分 散 ， 不 能 形成 合力 。 如 Philips 公司 一 年 的 研发 投入 是 4400 万 欧元 ， 
相当 于 我 国 863 计划 “半导体 照明 工程 ”重大 项 目 5 年 的 总 和 (3.5 亿 元 人 民 
币 ， 约 合 3500 万 欧元 ) 。 

同时 缺乏 开放 性 的 、 创 新 机 制 的 共性 关键 技术 平台 ; 核心 专利 虽然 仍 面临 
一 定 障碍 ， 但 更 重要 的 是 缺乏 国家 层面 的 专利 战略 ， 随 着 国际 上 核心 专利 逐步 
到 期 ， 已 经 出 现 产业 应 用 端 专利 与 上 游 交 叉 授 权 的 局 面 ; MOCVD (金属 有 机 物 
化 学 气相 沉积 ) 等 核心 设备 尚 依赖 进口 ， 上游 外 延 材 料 、 核 心 右 件 虽 已 实现 了 
量 产 ， 但 仍 处 于 中 低 端 水 平 ， 缺 乏 低 成 本 、 高 可 靠 的 核心 器 件 ， 中 游 封 装 及 下 
游 集 成 应 用 虽然 实现 了 大 批量 生产 ， 发 展 速度 很 快 ， 但 仍 缺 乏 应 用 系统 集成 技 
术 和 创新 应 用 研究 ; 缺乏 低 成 本 、 和 替代 型 、 规 格 化 半导体 照明 应 用 产品 。 另 外 ， 
吸 需 加 大 检测 技术 与 高 精度 测试 设备 开发 的 投入 。 
。 60 . 
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在 专利 技术 方面 ， 国 内 主要 以 下 游 应 用 为 主 ， 上 游 的 核心 技术 特别 是 外 延 、 
芯片 和 荧光 粉 ， 仍 掌握 在 国外 大 厂商 的 手中 ， 这 对 于 中 国 半 导体 照明 产业 的 竞 
争 力 影响 很 大 。 目 前 国内 在 政府 、 科 研 和 产业 等 几 方面 的 支持 下 ， 也 在 Si 衬 底 
外 延 技术 、 新 型 衬 底 等 领域 取得 了 一 些 创新 性 的 专利 技术 ， 取 得 了 一 定 的 成 效 ， 
但 中 国 发 展 半 导体 照明 产业 仍 需要 加 强 上 游 技 术 研 发 ， 同 时 需要 进一步 探索 知 
识 产 权 的 共享 机 制 。 在 专利 战略 研究 方面 ， 国 内 深入 、 持 续 性 的 专利 分 析 与 战 
略 研 究 不 足 。 

(3) 标准 与 检测 体系 不 完善 ， 缺 乏 行 业 规范 

标准 检测 多 头 管理 ， 整 体 协调 性 差 。 半 导体 照明 是 一 项 跨行 业 、 跨 学 科 、 
跨 领域 的 技术 ， 除 了 国家 标准 委 管理 的 TC224 全 国 照 明 电器 标准 化 技术 委员 会 
等 七 个 标 委 会 与 半导体 照明 有 关外 ， 以 产业 链 上 游 为 主 的 行业 标准 由 工业 和 信 
息 化 部 负责 ， 下 游 照明 应 用 设计 标准 由 住房 城乡 建设 部 负责 ,公路 隧道 的 应 用 
标准 由 交通 运输 部 负责 ， 各 技术 委员 会 间 缺 少 沟 通 协调 ， 造 成 标准 的 不 一 致 性 
和 不 配套 性 。 

标准 认证 体系 建设 缺乏 整体 规划 。 我 国 已 制定 12 项 国标 和 10 项 行 标 , 但 大 
部 分 是 术语 、 定 义 、 测 试 方法 、 安 全 要 求 等 。 对 于 光源 及 灯具 产品 性 能 要 求 ， 
已 有 的 国标 指标 偏 低 ， 与 现 有 应 用 设计 标准 不 配套 ， 使 得 各 示范 工程 及 补贴 
“无 标 可 依 ” ， 同 时 许多 地 方 政府 发 布地 方 标准 ， 其 内 容 的 专业 性 和 合理 性 也 有 
待考 核 ， 且 容易 造成 地 方 保 护 。 由 于 半导体 照明 技术 发 展 迅 速 ， 国 标的 制定 过 
程 较 长 ， 刚 发 布 的 标准 已 经 落后 于 行业 需求 ， 因 此 对 于 光源 及 灯具 性 能 要 求 可 
采用 技术 规范 或 指南 的 形式 ， 既 对 产品 性 能 提出 要 求 ， 又 能 够 随 着 技术 发 展 快 
速 更 新 。 产 业 联 盟 牵头 制定 了 8 项 产品 性 能 的 技术 规范 ， 其 中 LED 路 灯 测 量 方 
法 被 美国 能 源 之 星 ( Energy Star) 引用 ， 但 这 些 规范 目前 的 推广 和 执行 力度 还 
不 够 。 

国内 半导体 照明 检测 水 平 参差 不 齐 ， 检 测 机 构 测 试 评价 方法 和 标准 不 统一 ， 
测试 平台 建设 滞后 于 应 用 产品 技术 发 展 。 由 于 缺乏 LED 标准 光源 ， 无 法 济源 ， 
各 检测 机 构 测试 基准 未 通过 中 国 计 量 机 构 统 一 的 量 值 传递 来 标定 ， 也 缺乏 国际 
测试 比 对 ， 造 成 各 检测 实验 室 数据 不 一 致 和 结果 互 认 困难 。 近 年 新 批准 建立 多 
家 半导体 照明 国家 级 检测 中 心 和 多 个 地 方 检测 平台 ， 这 些 检 测 机 构 在 便 件 设备 
方面 投入 上 亿 元 ,但 普遍 缺乏 有 经 验 的 专业 技术 人 员 ， 检测 能 力 有 待 提高 。 
2010 年 12 月 底 , 我 国正 式 开始 对 半导体 照明 产品 的 节能 认证 工作 ,但 仍 不 能 满 
足 产业 需求 ， 认 证 工作 有 待 完善 。 

(4) 发 展 模式 急需 创新 ， 发 展 环境 有 待 完善 

作为 新 技术 引导 的 战略 性 新 兴 产 业 ， 半 导体 照明 产业 的 发 展 需要 新 的 发 展 
模式 支撑 ， 而 当前 我 国 促进 产业 健康 发 展 的 服务 文 撑 体 系 尚 未 建立 ， 发 展 环 
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境 吸 待 优 化 。 如 结构 性 人 才 紧 缺 ， 急需 高 端 人 才 、 创 新 团队 及 熟练 的 技术 工 
人 ; 功能 性 照明 的 市 场 受 价格 等 因素 影响 没有 启动 ， 产品 推 广 难度 较 大 ， 急 
需 培 育 新 兴 的 半导体 照明 创新 应 用 市 场 ; 节能 环保 的 消费 理念 尚未 形成 ， 宣 
传 、 培 训 、 新 技术 与 新 产品 体验 等 工作 需要 加 强 ; 针对 半导体 照明 的 技术 研 
发 及 产品 推广 的 政策 不 完善 ， 新 的 商业 推广 模式 和 节能 服务 模式 需要 进一步 
探索 。 

虽然 我 国 半 导体 照明 产业 发 展 十 分 迅速 ， 但 还 没有 在 世界 范围 内 具有 影响 
力 的 半导体 照明 企业 。 面 临 上 述 诸多 挑战 ， 有 效 解 决 这 些 问 题 需要 我 国政 府 和 
半导体 照明 产业 成 员 共同 努力 来 完成 。 


3. 国外 产业 发 展 模式 对 中 国 的 启示 


半导体 照明 产业 的 组 织 结构 具有 树 型 分 布 的 特点 : 位 于 上 中 游 的 技术 更 新 
快 ， 产 品 生命 周期 短 ， 需 要 许多 技术 上 的 支撑 和 大 规模 资金 的 投入 ， 一 般 由 
具有 资金 、 技 术 和 管理 绝对 优势 的 发 达 国 家 引导 产业 的 发 展 ; 发 展 中 国家 一 
般 具 有 成 本 优势 ， 但 缺乏 技术 和 资金 ， 一 般 采 取 “ 跟 进 ” 战 略 ， 由 低级 到 高 
级 逐渐 切入 。 各 个 国家 选择 的 产业 发 展 模式 实际 上 反映 了 各 国 比较 优势 的 不 
同 ， 我 国 应 该 从 以 下 几 个 方面 加 以 借鉴 ， 建 设 完 善 有 中 国 特色 的 产业 发 展 
模式 。 

(1) 不 同 的 技术 开发 战略 

半导体 照明 产业 核心 技术 研发 是 资本 和 知识 密集 型 的 ， 美国 和 日 本 的 比较 
优势 正在 于 雄厚 的 资本 积累 以 及 大 量 的 高 层次 技术 人 才 ， 所 以 美国 和 日 本 选择 
技术 领先 者 的 发 展 模式 ， 即 以 核心 技术 研发 为 突破 口 ， 以 知识 驱动 产业 的 发 展 
模式 ， 依 靠 自 己 在 基础 研究 中 的 优势 ， 沿 着 “研究 一 开发 一 工程 管理 ”的 轨迹 
前 进 ， 占 据 了 技术 发 展 的 制高点 。 由 于 技术 领先 者 是 产品 最 早 和 最 主要 的 供 货 
者 ， 因 而 他 们 也 和 常常 主 宣 着 产品 的 发 展 方向 ， 占 据 着 市 场 优势 ， 掌 握 了 大 部 分 
的 产业 利润 。 

与 美国 和 日 本 相 比 ， 韩 国 在 半导体 照明 产业 上 起 步 稍 晚 ， 资 爹 、 人 才 、 技 
术 处 于 劣势 ， 但 具有 成 本 优势 ， 因 此 只 能 作为 技术 追赶 者 ， 以 具有 相对 优势 的 
资本 驱动 产业 发 展 。 技 术 追 赶 者 一 般 不 是 某 项 产品 或 工艺 的 首创 者 ， 他 们 主要 
是 通过 知识 传播 、 设 备 进口 、 接 受 直接 投资 和 技术 贸易 等 方式 来 获取 技术 领先 
者 的 先进 知识 。 他 们 面临 的 首要 问题 是 如 何 应 用 这 些 技 术 ， 然 后 才 是 改进 、 发 
展 这 些 知 识 ， 因 而 技术 追赶 者 是 沿 着 与 技术 领先 者 相反 的 运动 轨迹 前 进 ， 即 
“工程 管理 一 开发 一 研究 ”。 

(2) 不 同 的 产业 发 展 驱动 力 

在 半导体 照明 产业 内 部 ， 根 据 应 用 技术 的 深度 又 可 以 分 为 一 般 技 术 密集 型 、 
。62 . 
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技术 密集 型 和 知识 密集 型 ， 而 产业 驱动 力 可 以 分 为 技术 创新 、 资 金 和 劳动 力 三 
种 不 同 的 类 型 。 横 向 比较 世界 半导体 照明 产业 ， 美国 和 日 本 以 知识 密集 型 为 主 ， 
掌握 半导体 照明 产业 的 基础 性 技术 ， 产 业 增 长 动力 主要 来 源 于 知识 积累 、 信 息 处 
理 和 智力 投资 ; 欧盟 、 韩 国 的 半导体 照明 产业 以 技术 密集 型 为 主 ， 掌 握 了 某 些 应 
用 领域 的 核心 技术 ， 产 业 增 长 动力 凭借 主要 产品 领域 的 技术 创新 和 资金 投入 。 

值得 关注 的 是 ， 虽 然 各 国 在 半导体 照明 产业 发 展 历 史上 存在 不 同 的 产业 了 豫 
动力 选择 ,但 在 未 来 对 本 国 半导体 照明 产业 规划 中 ， 各国 政府 都 体现 出 向 以 知 
识 驱 动 转变 的 发 展 规划 。 

(3) 不 同 的 产业 结构 

全 球 半导体 照明 产业 结构 中 ， 国 外 半导体 照明 产业 主要 集中 在 上 游 的 外 延 
生长 和 高 性 能 器 件 封 装 领域 ， 欧 美国 家 在 半导体 照明 外 延 材料 生长 及 器 件 加 工 
设备 制造 领域 占有 统治 地 位 。 日 本 、 韩 国 由 几 家 公司 领导 技术 市 场 发 展 ， 下 游 
应 用 则 是 有 专业 半导体 照明 厂商 在 开发 照明 市 场 。 我 国 国内 半导体 照明 产业 主 
要 和 集中 在 中 下 游 的 器 件 封装 和 光源 应 用 领域 ,是 全 球 最 大 的 半导体 照明 应 用 市 
场 ， 但 国内 高 性 能 的 半导体 照明 外 延 材料 制备 产业 迅速 发 展 ， 是 国内 半导体 照 
明 产业 中 增 速 最 快 的 环节 。 

不 同 的 产业 结构 与 该 国家 /地 区 总 体 经 济 结构 是 密切 相关 的 。 虽 然 各 国 形成 
了 不 同 的 产业 结构 ， 但 是 基本 的 发 展 思维 却 是 一 致 的 : 首先 集中 资源 ， 在 产业 
链 上 进行 产业 组 织 和 分 工 ， 然 后 再 进行 产业 链 整 合 。 纵 观 各 国 / 地 区 发 展 历程 ， 
在 产业 发 展 初期 ， 上 游 外 延 、 中 游 芯 片 和 下 游 封 装 、 应 用 生产 企业 都 先 立 足 一 
项 ， 研 发 、 生 产 出 具有 本 企业 自主 技术 的 产品 ， 然 后 再 进行 产业 链 整 合 或 者 战 
略 扩张 。 例 如 ， 下 游 公 司 积极 与 上 游 半 导体 公司 整合 ， 以 地 界 三 大 照明 厂商 Pil- 
lips、GE 、0Osram 为 代表 ， 成 立 了 Lumileds 、GElcore 、Osram Opto Semiconductors 
等 公司 ， 中 上 游 外 延 、 世 片 公司 或 与 下 游 公 司 形成 战略 联盟 ， 或 加 大 研发 投入 ， 
向 下 游 发 展 ， 以 Nichia、Lumileds 、GElcore 等 从 外 延 片 一 直 做 到 封装 为 代表 。 

(4) 重视 中 介 组 织 的 推动 作用 

国外 半导体 照明 产业 大 都 成 立 或 委托 专门 的 组 织 机 构 (如 光电 技术 产业 协 
会 等 中 介 组 织 ) ， 广 泛 开 展 国 际 间 的 技术 交流 与 合作 ， 组 织 内 容 丰 富 的 展览 和 学 
术 交 流 活动 ， 对 全 球 光 电子 技术 发 展 方向 实时 预测 ， 进 行 全 面 、 准 确 的 市 场 调 
查 ， 充 分 发 挥 半导体 照明 产业 中 介 组 织 的 作用 ， 促 进 本 国 半 导体 照明 产业 的 引 
进 创新 与 模仿 创新 的 发 展 。 如 美国 “国家 半导体 照明 研究 计划 ”由 能 源 部 委托 
Radcliff 咨询 公司 协助 制定 与 实施 ; 日 本 “21 世纪 光 计 划 ” 研 究 发 展 计 划 由 日 本 
经 济 产 业 省 委托 新 能 源 和 新 兴工 业 技 术 开 发 组 织 (NEDO) 与 日 本 金属 研究 开发 
中 心 联合 执行 ; 韩国 “GaN 半导体 开发 计划 ”委托 光 产 业 振兴 会 负责 计划 的 组 
织 与 实施 。 
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硫 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 

我 国 应 该 借鉴 发 达 国 家 和 地 区 的 经 验 ， 依 据 自身 的 优势 和 特色 确定 半导体 
照明 产业 发 展 模式 ， 在 政府 的 大 力 扶持 和 有 效 引 导 下 ， 通 过 整合 资源 ， 加 大 投 
入 ， 出 台 相关 优惠 政策 ， 加 强 产 业 服务 体系 建设 ， 探 索 新 的 商业 模式 ， 完 善 产 
业 发 展 环境 ， 推 动 我 国 半导体 照明 产业 的 发 展 。 
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第 二 篇 ”标准 篇 


一 、 国际 机 构 


国际 电工 委员 会 (JInternational Electrotechnical Commission ，IEC) 和 国际 照 
明 委 员 会 (Commission Internationale de L'Eclairage，CIE) 是 国际 领域 内 的 两 个 
大 标准 机 构 。 在 半导体 照明 标准 领域 ， 两 个 机 构 工作 侧重 点 不 同 ，IEC 作为 电工 
标准 化 机 构 ， 主 要 涉及 电气 和 安全 要 求 的 相关 工作 ; CIE 作为 专业 的 照明 委员 
会 ， 主 要 从 事 照明 领域 基础 和 度量 程序 等 工作 。 两 个 机 构 制 定 的 标准 均 具 有 志 
界 公 认 的 权威 性 ， 通 常 被 作为 制定 国家 标准 的 基础 。 





1. 国际 电工 委员 会 


(1) 国际 电工 委员 会 及 标准 概况 

IEC 成 立 于 1906 年 ， 是 世界 上 成 立 最 早 的 国际 性 电工 标准 化 机 构 ， 负 责 
关 电 气 工程 和 电子 工程 领域 中 的 国际 标准 化 工作 ， 出 版 包括 国际 标准 、 技 术 报 
告 (TS) 、 规 范 (PAS) 在 内 的 各 种 出 版 物 ， 其 宗旨 是 促进 电气 、 电 子 工程 领域 
中 标准 化 及 有 关 问 题 的 国际 合作 ， 增 进 国际 间 的 相互 了 解 。 

在 照明 领域 ，IEC 下 设 有 TC34 和 TC76 两 个 工作 组 ， 分 别 从 事 一 般 安 全 要 
求 和 性 能 要 求 、 激 光 安 全 性 和 生物 安全 性 的 标准 化 工作 ， 其 中 TC34 又 分 为 
TC34A 、TC34B 、TC34C、TC34D ， 分 别 涉 及 灯 、 灯 头 和 灯 座 、 灯 用 附件 、 灯 具 
标准 的 制定 工作 。IEC 每 年 在 世界 各 地 召开 多 次 国际 标准 会 议 ， 所 发 布 专业 针对 
或 涵盖 LED 照明 的 相关 标准 等 出 版 物 13 种 ， 见 表 2-1。 
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鸯 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 





表 2-1 IEC 半导体 照明 相关 标准 等 出 版 物 



























































编 号 名 称 备注 
2010 年 2 月 18 日 发 布 2.0 
反射 灯 中 心 光 强 和 光束 角 的 测量 方法 版 ; 与 1.0 版 (1994 年 ) 相 
IEC/TR 61341 Method of measurement of centre beam intensity | 比 ， 该 版 本 将 LED 反射 灯 纳 入 
and beam angle (s) of reflector lamps 适用 范围 ， 并 增加 了 测试 条 件 
的 说 明 
普通 照明 用 LED 模块 安全 要 求 
IEC 62031 LED modules for general lighting - Safety specifi- 2008 年 1 月 15 日 发 布 
cations 
普通 照明 用 LED 和 LED 模块 术语 和 定义 
IEC/TS 62504 General lighting -LEDs and LED modules- Terms 2011 年 3 月 29 日 发 布 
and definitions 
普通 照明 用 50V 以 上 自 镇 流 LED 灯 安 全 要 求 2011 年 2 月 10 日 发 布 ; 并 于 
IEC 62560 Self- ballasted LED-lamps for general lighting | 2011 年 4 月 21 日 发 布 对 应 检验 


services by voltage > S50V -safety specifications 


报告 格式 (IEC/TRF 62560) 





IEC/PAS 62612 





普通 照明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 
Self- ballasted LED-lamps for general lighting 











services- Performance requirements 


2009 年 6 月 10 日 发 布 





IEC 60838-2-2 


杂 类 灯 座 第 2-2 部 分 : LED 模块 用 连接 器 的 
特殊 要 求 


Miscellaneous lamp- holders- Part 2-2: Particular 











requirements- Connectors for LED-modules 


2006 年 5 月 发 布 





IEC 61347-1 


灯 的 控制 装置 第 1 部 分 : 总 则 和 安全 要 求 


Lamp control gear- Partl : Ceneral and safety re- 





quirements 


2010 年 11 月 29 日 发 布 





IEC 61347-2-13 





灯 的 控制 装置 第 2- 13 部 分 : LED 模块 用 直流 
或 交流 电子 控制 装置 的 特殊 要 求 


Lamp control gear- Part 2- 13 : Particular require- 





ments for d. c. or a. ¢. supplied electronic control gear 


for LED modules 


2006 年 5 月 发 布 





IEC 62384 

















LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控制 装置 性 能 要 求 
DC or AC su 








lied electronic control gear for LED 


modules- Performance requirements 





2011 年 3 月 30 日 发 布 1.1 版 ; 
(IEC 62384: 2006 + A12009) 
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( 续 ) 
编 号 名 称 备 注 
可 寻 址 数字 照明 接口 第 207 部 分 : 控制 装置 
的 特殊 要 求 LED 模块 (设备 类 型 6) 2009 年 8 月 18 日 发 布 ; 与 
IEC 62386-207 Digital addressable lighting interface- Part 207: | IEC 62386-101 和 IEC 62386- 











Particular requirements for control gear-LED mod- | 102 共同 使 用 
ules (device type 6) 





灯具 第 1 部 分 ， 一 般 要 求 与 试验 
IEC 60598-1 oi We 2008 年 4 月 16 日 发 布 


Luminaires Part 1 : Ceneral requirements and tests 








灯 和 灯 系 统 的 光 生 物 安全 性 2006 年 7 月 26 日 发 布 (与 
Photobiological safety of lamps and lamp systems | CIE TC6-47 合作 完成 ) 





IEC 62471 











灯 和 灯 系 统 的 光 生 物 安全 性 第 2 部 分 ， 非 激 
光 光 学 辐射 安全 的 制造 导 则 
IECZTR 62471-2 Photobiological safety of lamps and lamp systems- 2009 年 8 月 6 日 发 布 





Part 2: Guidance on manufacturing requirements re- 








lating to non- laser optical radiation safety 


























注 : 延伸 使 用 至 LED 照明 产品 的 传统 灯具 安全 标准 和 电磁 兼容 标准 未 列 人 在 内 。 


(2) 国际 电工 委员 会 标准 基本 规定 

以 下 对 部 分 出 版 物 的 涉及 范围 作 概 要 说 明 。 

GO IECZTR 61341 《反射 灯 中 心 光 强 和 光束 角 的 测量 方法 》 

该 技术 报告 规定 了 反射 灯 中 心 光 强 和 相应 光束 角 的 定义 和 测量 方法 。 

根据 规定 ， 将 灯 安 装 在 例如 光 具 座 或 变 角 光度 计 的 试验 装置 中 ， 在 保证 符 
合 平方 反比 定律 的 测量 距离 下 ， 采 用 光电 探测 器 来 测量 和 计算 灯 的 中 心 光 强 
和 光束 和 角 。 对 于 对 称 光 束 型 或 非 对 称 光 束 型 灯 ， 可 通过 目 视 方法 来 确定 峰值 
强度 的 测量 位 置 ， 并 进而 通过 移动 灯 或 光电 探测 器 的 位 置 来 测量 中 心 光 强 值 ， 
光束 角 通 过 使 灯 绕 其 枢 轴 转动 或 转动 光电 探测 器 来 确定 。 对 于 不 规则 光束 型 
灯 ， 需要 在 6 个 等 间隔 的 平面 上 进行 测试 ， 并 分 别 记录 不 同 平面 上 的 光束 角 ， 
基本 流程 为 确定 峰值 强度 元 点 的 位 置 一 确定 分 布 曲线 上 强度 为 1/2 的 位 置 一 
将 两 点 之 间 的 角度 二 等 分 一 确定 位 于 重点 的 强度 值 ， 并 记 为 中 心 光 强 [一 确定 
分 布 曲线 上 强度 为 1./2 的 位 置 一 从 曲线 上 根据 强度 为 1./2 的 两 个 位 置 来 确定 
光束 角 。 

国家 标准 GB/T 19658 一 2005 (2005 年 1 月 18 日 发 布 ， 2005 年 8 月 1 日 
实施 ) 等 同 采用 IEC 61341: 1994， 目 前 对 应 IEC 61341: 2010 的 新 版 国家 标 
准 已 报批 。 
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全 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


@ IEC 62031《 普 通 照明 用 LED 模块 安全 要 求 》 

该 标准 涉及 了 在 恒定 电压 、 恒 定 电流 或 恒定 功率 下 工作 的 不 带 整体 式 控 制 
装置 的 LED 模块 以 及 采用 250V 以 下 直流 电源 或 1000V 以 下 50Hz 或 60Hz 交流 
电源 的 自 镇 流 LED 模块 两 种 普通 照明 用 LED 模块 ， 并 规定 了 标志 、 接 线 端子 、 
保护 接地 装置 、 防 止 意外 接触 带电 部 件 的 措施 等 各 项 内 容 。 

根据 标准 规定 ， 模 块 标志 应 涵盖 如 下 项 目 : 来 源 标志 (商标 、 制 造 商 名 称 
或 销售 /供应 商 名 称 ) ; 型 号 或 制造 商 的 类 型 符号 ; 额定 电源 电压 (或 电流 ) 或 
电压 (或 电流 ) 范围 及 电源 频率 ， 或 /和 额定 输入 功率 或 功率 范围 ; Ta 值 ; 标 
称 功率 ; 保证 安全 的 连接 位 置 和 用 途 标 示 ; 保护 眼睛 的 标志 ; 可 区 别 的 内 装 式 
模块 标志 。 其 中 前 4 项 标志 需 标 在 模块 上 ， 其 他 标志 可 标 在 模块 上 的 明显 位 置 
或 说 明 书 中 。 

根据 标准 规定 ， 接 线 端 子 部 分 ，( 无 ) 螺纹 接线 端子 应 符合 IEC 60598-1 
(GB 7000.1) 的 要 求 ， 连 接 件 应 符合 IEC 60838-2-13 (GB 19651.3) 的 要 求 ; 
保护 接地 装置 、 防 止 意外 接触 带电 部 件 的 措施 、 防 潮 和 绝缘 、 介 电 强 度 、 故 障 
状态 、 怜 电 距 离 和 电气 间 险 、 螺 钉 载 流 部 件 和 连接 件 、 耐 热 防 火 及 耐 漏 电 起 痕 、 
耐 腐蚀 应 符合 ，IEC 61347-1 (GB 19510. 1) 的 要 求 。 

国家 标准 GB 24819 一 2009 (2009 年 12 月 15 日 发 布 , 2010 年 11 月 1 日 实 
施 ) 等 同 采用 IEC 62031: 2008。 

@) 下 CZTS 62504 《普通 照明 用 LED 和 LED 模块 术语 和 定义 》 

该 标准 规定 了 以 LED 为 光源 的 照明 相关 术语 和 定义， 涉及 LED 和 LED 模 
块 、 普 通 照明 用 LED 、LED 灯 所 可 能 涉及 的 各 项 术语 。 对 应 正式 版 IEC 标准 已 
多 次 召开 会 议 征 求 相关 意见 和 建议 。 

国家 标准 GB/T 24826 一 2009 非 等 效 对 应 于 IEC 62504 。 

@) IEC 62560《 普 通 照明 用 50V 以 上 自 镇 流 LED 灯 安 全 要 求 》 

该 标准 针对 额定 功率 60W 以下、 额定 电压 50 ~ 230V、 灯 头 符 合 B15d/ 
B22d/E14/E17AE26/E27/GU10/GZ10/GX53 的 自 镇 流 LED 灯 ， 规定 了 标志 、 互 
换 性 、 意 外 接触 带电 部 件 的 防护 、 绝 缘 电 阻 和 介 电 强度 、 机 械 强度 、 灯 头 温 升 、 
耐 热 性 、 防 火 与 防 燃 、 故 障 状态 等 内 容 ， 多 项 规定 等 同 于 自 镇 流 荧光 灯 的 要 求 。 

国家 标准 GB 24906-2010 (2010 年 6 月 30 日 发 布 , 2011 年 2 月 1 日 实施 ) 
是 在 I[EC 62560 DRAFT 的 基础 上 制定 的 ， 针 对 正式 版 正 C 62560 ， 国 家 标准 已 制 
定 相应 的 修订 计划 。 

@ IEC/PAS 62612《 善 通 照明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 》 

IEC/PAS 62612 规定 了 额定 功率 未 60W、 额 定 电压 和 250V(ACZDC) 、 灯 头 
符合 EC 62560 的 住宅 区 照明 或 类 似 场所 的 自 镇 流 LED 灯 的 性 能 要 求 ， 同 时 涵 
盖 所 需 的 测试 方法 和 条 件 描述 ， 涉 及 自 镇 流 灯 基本 要 求 、 标 志 、 外 形 尺 寸 、 功 
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率 、 光 通 量 、 颜 色 、 寿 命 〈 光 通 维持 率 和 耐久 性 ) 等 内 容 。 

作为 基本 要 求 ， 灯 应 在 92% ~ 106 色 额定 电源 电压 、- 10 ~ 40% 环境 温度 下 
正常 工作 ; 灯 的 额定 光 通 量 、 色 码 、 额 定 寿 命 及 光 通 维持 率 等 级 等 信息 均 应 体 
现在 标志 中 ; 作为 蔡 代 灯 ， 灯 的 外 形 尺寸 不 应 超过 被 替代 灯 尺 寸 (IEC 60630 ) ， 
同时 还 应 符合 制造 商 或 责任 销售 商 的 标示 。 在 灯 的 各 项 性 能 参数 上 ， 灯 功率 不 
应 超过 额定 值 的 15% ， 光 通 量 不 应 低 于 额定 值 的 90% ; 颜色 参数 的 规定 上 ， 仍 
使 用 椭圆 容 差 规定 及 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K 六 个 相关 色温 
点 ; 文件 针对 光 通 维持 率 进行 了 不 同 的 衰减 等 级 划分 ， 以 评价 灯 的 质量 。 男 外 ， 
针对 灯 的 电路 部 分 的 寿命 考虑 ， 规 定 了 温度 冲击 、 开 关 和 高 温 (45%C 环境 温度 ) 
燃点 等 耐久 性 试验 。 

根据 正 CZPAS 62612 规定 ， 针 对 样品 性 能 评价 的 测试 数量 应 不 低 于 20 只 。 

另外 ,在 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 的 国际 标准 方面 ，IEC 制定 了 相应 的 修订 
计划 ， 目 前 草案 尚 在 讨论 中 。 

@ IEC 60838-2-2《 杂 类 灯 座 第 2-2 部 分 LED 模块 用 连接 器 的 特殊 要 求 》 

该 标准 适用 于 与 基于 印 制 电路 板 (PCB) 的 LED 模 组 一 起 使 用 的 杂 类 灯 座 
连接 器 (包括 用 于 LED 模 组 之 间 相 互 连 接 的 连接 器 ) 。 

标准 对 连接 器 的 分 类 、 标 志 、 防 触电 保护 、 接 线 端子 、 接 地 装置 、 结 构 、 
耐 潮湿 、 绝 缘 电 阻 和 介 电 强度 、 机 械 强 度 、 螺 钉 、 载 流 部 件 和 连接 件 、 扑 电 距 
离 和 电气 间隙、 耐久 性 、 耐 热 与 防火 、 抗 剩余 应 力 〈 季 裂 性 ) 和 抗 腐蚀 性 、 抗 
振动 性 能 等 作出 了 规定 ， 适 用 于 IEC 60838-1: 2004 的 要 求 ， 另 外 ， 针 对 连接 导 
线 和 耐久 性 ， 还 规定 有 补充 条 款 。 连 接 导 线 最 小 截面 积 为 0. 33mm-” ( 带 状 /扁平 
电缆 最 小 截面 积 为 0. 09mm ) ， 同 时 导线 的 截面 积 还 应 考虑 额定 电流 范围 的 规定 
(最 小 为 10mA， 最 大 为 3A) 。 在 耐久 性 的 规定 上 ， 用 于 LED 模块 的 连接 器 在 温 
度 快 速 变化 试验 (GB/T 2423. 22 一 2002) 、 高 湿度 环境 试验 (IEC 60068-2-30: 
2005) 和 振动 试验 (GB/T 2423. 10 一 2008) 后 ， 应 能 与 模块 保持 良好 的 电气 
接触 。 

国家 标准 GB 19651. 3 一 2008 (2008 年 12 月 30 日 发 布 , 2010 年 4 月 1 日 实 
施 ) 等 同 采用 IEC 60838-2-2: 2006。 

@ IEC 61347-2-13《 灯 的 控制 装置 第 2-13 部 分 : LED 模块 用 直流 或 交流 电 
子 控制 装置 的 特殊 要 求 》 

该 标准 规定 了 使 用 250V 以 下 直流 电源 和 1000V 以 下 、50Hz 或 者 60Hz 交流 
电源 的 LED 模块 用 电子 控制 装置 的 特殊 安全 要 求 。 

根据 标准 规定 ， 接 线 端子 、 接 地 规定 、 探 制 装置 绕组 的 耐 热 试验 、 螺 钉 载 
流 部 件 及 连接 件 、 耐 热 防火 及 耐 漏电 起 痕 、 防 腐蚀 项 目 遵 从 IEC 61347-1 的 相应 
要 求 ; 防止 意外 接触 带电 部 件 的 措施 、 防 潮 与 绝缘 、 介 电 强 度 、 故 障 状态 、 结 
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构 项 目 除 按照 正 C 61347-1 的 要 求 外 ， 还 规定 有 相应 的 补充 要 求 。 

国家 标准 GB 19510. 14 一 2009 (2009 年 10 月 15 日 发 布 , 2010 年 12 月 1 日 
实施 ) 等 同 采用 IEC 61347-2-13: 2006 。 

(@ IEC 62384《LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控制 装置 性 能 要 求 》 

该 标准 对 使 用 250V 以 下 直流 电源 和 1000V 以 下 50Hz/60Hz 交流 电源 (工作 
频率 不 同 于 电源 频率 ) 的 电子 控制 装置 的 性 能 要 求 进行 了 规定 ， 包 括 标 志 、 输 
出 电压 和 电流 、 线 路 总 功率 、 线 路 功率 因数 、 电 源 电流 、 声 频 阻抗 、 异 常 条 件 
下 的 工作 试验 、 耐 久 性 等 项 目 。 

根据 标准 规定 ， 线 路 功率 因数 属 强制 性 标志 ， 应 清晰 标注 在 控制 装置 
上 ; 允许 温度 范围 、 控 制 装置 有 稳定 输出 电压 /电流 的 声明 、 控 制 装置 适合 
与 电源 调 光 器 一 起 使 用 的 适用 说 明 、 工 作 模式 的 声明 ， 在 适用 条 件 下 ， 应 标 
注 在 控制 装置 上 或 说 明 书 等 类 似 文件 上 ; 线路 总 功率 、 符 合 声 频 阻 抗 条 件 符 
号 (如 适用 )、 耐 短路 保护 声明 (如 适用 ) 属 非 强制 性 标志 ， 需 要 在 控制 装 
置 或 说 明 书 等 类 似 文件 上 声明 。 针 对 输出 电压 ， 标 准 进行 了 启动 和 连接 要 
求 、 工 作 期 间 的 电压 和 电流 、 容 性 负载 的 要 求 、 开 关 期 间 与 工作 期 间 的 电压 
浪 涌 等 条 款 的 规定 。 根 据 标准 规定 ， 在 额定 电压 下 ， 当 控制 装置 与 LED 模 
块 一 起 工作 时 ， 线 路 总 功率 不 应 超过 制造 商标 志 值 的 110% ， 线 路 功率 因素 
与 标志 值 的 差异 不 应 超过 0.05， 电 源 电流 与 标志 值 的 差异 不 应 超过 10% 。 
针对 标 有 声 频 符号 的 控制 装置 ， 还 应 对 250 ~ 2000Hz 之 间 的 信号 频率 进行 
阻抗 测量 。 针 对 未 装 LED 模块 、 降 低 LED 模块 电阻 、 短 路 控制 装置 等 异常 
工作 试验 ， 控 制 装置 不 应 损坏 。 另 外 ， 在 耐久 性 方面 ， 控 制 装置 还 应 承受 住 
温度 循环 冲击 试验 和 电源 电压 开关 试验 ， 且 在 试验 后 ， 在 额定 电压 和 +, 温 
度 下 与 适合 的 LED 模块 工作 200h 后 且 试 验 结束 冷却 至 室温 后 ， 应 能 带动 
LED 模块 正常 工作 15min。 

国家 标准 GBAT 24825 一 2009 (2009 年 10 月 15 日 发 布 ,2010 年 5 月 1 日 实 
施 ) 等 同 采用 IEC 62384: 2006。 

IEC 62471 、IECZTR 62471-2 和 IEC 60598-1 等 标准 同样 适用 于 LED 照明 产 
品 。 另 外 ，IEC TC34A 工作 组 正在 开展 针对 非 自 镇 流 灯 安全 要 求 和 性 能 要 求 、 
LED 模块 性 能 要 求 、LED 灯具 性 能 要 求 等 标准 制定 工作 ， 交 流 50V 或 直流 120V 
以 下 自 镇 流 灯 的 安全 标准 也 在 准备 中 。 

2. 国际 照明 委员 会 

CIE 是 由 国际 照明 工程 领域 中 光源 制造 、 照 明 设计 和 光 辐 射 计量 测试 机 
构 组 成 的 非 政 府 间 多 学 科 的 世界 性 学 术 组 织 ， 其 前 身 是 1900 年 成 立 的 国际 
光度 委员 会 (JInternational Photometric Commission ，IPC) ， 总 部 设 在 奥地利 维 
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第 篇 标 准 入 劲 





CIE 以 制定 照明 领域 的 基础 标准 和 度量 程序 、 提 供 制 定 照明 领域 国际 标准 与 
国家 标准 的 原则 和 程序 指南 、 制 定 并 出 版 照明 领域 科技 标准 /技术 报告 以 及 其 他 


相关 出 版 物 、 提 供 国家 间 进 行 照明 领域 有 关 论 题 讨 论 的 论坛 、 与 其 他 国际 标准 





化 组 织 就 照明 领域 有 关 问 题 保 持 联系 与 技术 上 的 合作 为 宗旨 。 下 设 有 视觉 与 色 
彩 (Vision and Colour) 、 光 与 辐射 的 物理 测量 (Physical measurement of Light and 
Radiation ) 、 内 部 环境 与 照明 设计 (Interior Environment and Lighting Design ) 、 交 
通 照 明 与 标志 (Lighting and Signaling for Transport) 、 外 部 照明 与 其 他 应 用 ( Ex- 
terior Lighting and Other Applications) 、 光 生物 学 与 光化学 (Photobiology and Pho- 
tochemistry) 、 图 像 技 术 (Image Technology) 7 个 分 部 ， 其 下 与 LED 照明 相关 的 
技术 委员 会 的 研究 工作 见 表 2-2。 


表 2-2 CIE 的 各 技术 委员 会 LED 照明 相关 研究 工作 




































































































































































技术 委员 会 相关 研究 〈 或 产 出 ) 备 注 
CIE177: 2007 白光 LED 光源 的 显 色 性 对 目前 CIE 显 色 指数 体系 对 于 白光 
Colour Rendering of White LED Light Sources | LED 的 使 用 性 进行 评估 
、 准备 建议 的 新 米 制 (或 米 制 系 统 ) 
白光 光源 的 显 色 性 A 
TC1-69 | ee CIE 的 技术 报告 ， 包 括 计算 程序 和 推荐 
Colour Rendering of White Light Sources 
理由 
全 和 涉及 光度 、 辐 射 度 和 色 度 测量 ， 不 涉 
CIE127: 2007 LED 测量 方法 et = ， 
TC2-34/35 及 生产 线 上 测量 程序 ， 不 含 LED 串 或 
Measurement of LEDs 
LED 阵列 以 及 所 用 LED 的 灯具 
LED 串 和 阵列 的 光学 特性 测量 
TC2-50 Measurement of the Optical Properties of 提出 了 测量 方法 和 条 件 的 推荐 性 意见 
LED Clusters and Arrays 
LED 的 辐射 度 和 亮度 测试 提出 推荐 的 亮度 及 辐射 度 的 测试 方法 ， 
TC2-58 Measurement of LED Radiance and Lumi- | 尤其 重点 考虑 了 相关 光 生 物 学 安全 标准 
nance 的 特定 要 求 
pa 大 功率 LED 的 光学 测试 规定 了 大 功率 LED 在 直流 电 和 脉冲 模 
Optical Measurement of High- Power LEDs 式 、 特 定 结 温 下 的 光学 测量 方法 
则 重 于 LED 的 生产 过 程 中 以 及 将 数值 
fe LED 的 快速 测试 方法 转换 成 直流 电 操 作 条 件 (包括 相关 时 间 





High Speed Testing Methods for LEDs 











函数 ) 时 ， 电 、 热 以 及 光学 量 的 快速 测 
试 方法 
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( 续 ) 
技术 委员 会 相关 研究 (或 产 出 ) 备 ” 注 
对 国际 和 地 区 的 各 个 组 织 的 相关 术语 
LED 和 LED 组 件 基 本 术语 
TC2-66 ed WE 和 定义 进行 了 概括 ， 并 做 出 了 推荐 性 


Terminology of LEDs and LED assemblies 





审查 CE 有 关 出 版 物 和 标准 ， 编 写 一 
使 用 LED 照明 系统 的 室内 照明 质量 测量 | 份 技术 报告 ， 其 中 将 包括 新 的 审查 和 评 















































TC3-50 Lighting quality measures for interior lighting | 价 照 明 质 量 的 措施 和 方法 的 建议 结果 ， 
with LED lighting systems 以 及 如 果 没 有 合适 的 质量 方法 与 评价 方 


法 ， 对 新 研究 提出 建议 














LED 在 交通 信号 和 照明 中 的 应 用 
TC4-47 Application of LEDs in Transport Signaling 














包括 LED 信号 和 照明 的 视觉 特征 的 研 
究 结果 
and Lighting 





LED 的 光 生 物 学 安全 要 求 s a 
ee 从 生理 学 角度 和 过 度 辐 射 带 来 的 眼睛 
Photobiological Safety of LEDs 


和 
TC6-55 损伤 角度 研究 了 评估 LED 光 生 物 学 安全 
CIE S 009/E.: 2002 The assessment meas- 

的 不 同方 法 


ures in the CIE Lamp Safety Standard 
































LED 强度 测量 的 CIEAISO 标准 
TC2-46 CIE/ISO Standards on LED Intensity Meas- 


urements 














LED 作为 信号 光源 应 用 的 要 求 

















R4-22 
Use of LEDs in visual signaling 
照明 光源 的 光 生物 学 的 安全 要 求 
ee CIE S 009AD: 2002 灯 与 灯 系统 的 光 生 物 | ”与 IEC 合作 完成 ， 详 细 介 绍 参照 下 C 


安全 性 Photobiological safety of lamps and 标准 介绍 部 分 
lamp systems (IEC 62471: 2006) 








3. 国际 领域 内 其 他 标准 类 组 织 


2010 年 2 月 3 日， 由 包括 ABL (Acuity Brands Lighting) 、 库 柏 照 明 (Cooper 
Lighting) 、 欧 司 朗 (OSRAM) 、 松 下 (Panasonic)、 飞 利 浦 上 照明 (Philips Lighting) 、 
施耐德 (Schneider) 、 东 芝 (Toshiba) 、TRILUX 和 奥 德 保 (Zumtobel) 等 在 内 的 9 
家 照明 行业 巨头 宣布 发 起 成 立 一 个 行业 内 的 合作 组 织 一 一 扎 呈 (ZHAGA) 联盟 ， 
该 联盟 旨 在 开展 光 引 擎 界面 机 械 / 热 / 电 / 光 接口 的 标准 化 工作 ， 并 将 制定 行业 标准 
作为 第 一 步 ， 采 取 收 集 建议 文件 一 整合 建议 文件 一 开发 技术 规范 一 最 终 通过 的 工 
作 流 程 。 

截至 2012 年 2 月 15 日 ， 该 联盟 已 有 176 家 成 员 单位 ， 涉 及 调 光 与 光 控制 、 
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电子 零 部 件 和 连接 带 、 电 子 控 制 装 置 (驱动 顺 ) 、 热 衬 和 热 测 斌 工具、 灯头 、 
LED、LED 引 警 、 灯 具 、 产 品 开发 和 研究 服务 、 反 射 器 和 光 组 件 、 测 试 和 认证 服 
务 、 测 试 工 具 和 仪器 等 领域 。 在 2011 年 2 月 召开 的 第 8 次 ZHAGA 会 议 上 , 通 
过 了 第 一 个 光 引 擎 规范 ， 该 规范 描述 了 一 种 带 集成 控制 装置 的 插 拔 式 LED 简 灯 
光 引 擎 。 截 至 目前 ,该 联盟 正在 陆续 针对 控制 装置 分 离 式 的 非 插 拨 式 聚 光 灯 引 
擎 和 路 灯 引 擎 、 控 制 装 置 分 离 式 的 插 拔 式 聚 光 灯 引擎 、LED 控制 装置 安装 固定 
点 的 机 械 尺 寸 等 开展 工作 ， 并 出 台 相 关 规范 (联盟 称 之 为 book ) 。 








二 、 美 





在 LED 标准 与 规范 制定 方面 ,美国 一 直 居 于 世界 领先 地 位 ， 其 标准 体系 工 
作 主 要 包括 附属 于 美国 能 源 部 能 源 效 率 与 可 再 生 能 源 办 公 室 (EERE) 固态 照明 
计划 标准 的 制定 工作 (IESNA 和 ANSI 标准 ) 、 能 源 之 星 ( Energy Star) 技术 要 
求 和 ASSIST 推荐 标准 。 


1. 固态 照明 计划 标准 











(1) 固态 照明 计划 标准 概况 

2006 年 3 月 ,美国 能 源 部 (Department of Energy，DOE) 召集 CIE、 
IEC、 北 美 照明 学 会 (Tlluminating Engineering Society of North America ，IES- 
NA) 、 美 国 国家 标准 学 会 (American National Standards Institute ，ANSI)、 美 
国电 气 制 造 商 协会 (National Electrical Manufactures Association ，NEMA) 、 美 
国 国家 标准 与 技术 研究 院 (National Institute of Standards and Technology， 
NIST) 、 加 拿 大 标准 协会 (Canadian Standards Association，CSA) 和 美国 保险 
商 实验 所 (Underwriter Laboratories Inc. ，UL) 等 标准 组 织 召 开 了 工作 会 议 ， 
指出 将 以 CIE 技术 文件 为 参考 依据 ， 由 ANSI 和 IESNA 负责 制定 美国 LED 测 
量 标准 。 

目前 ， 美 国 已 发 布 或 正在 制定 中 的 标准 见 表 2-3。 

(2) 国 态 照明 计划 涉及 标准 的 基本 规定 

以 下 对 美国 固态 照明 计划 涉及 标准 的 基本 规定 作 概 要 说 明 。 

J IESNA RP-16-05《 照 明 工程 术语 和 定义 》 

该 文件 提供 了 包括 LED 照明 技术 在 内 的 照明 术语 的 行业 标准 定义 ， 其 中 包 
括 LED、LED 控制 电路 (LED control circuity ) 、LED 驱动 器 (LED driver) 、 
LED 灯具 (LED luminaire) 、LED 封装 体 (LED package) 、LED 阵列 (LED 
array) 、LED 模块 (LED module) 、LED 灯 (LED lamp) 等 。 
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表 2-3 美国 固态 照明 计划 标准 






































状 态 标 准 号 标准 名 称 
照明 工程 术语 和 定义 
IESNA RP-16-05 
Nomenclature and Definitions for Iluminating Engineering 
IESNA TM-16-05 Technical Memorandum on Light Emitting Diode ( LED ) Sources 
and Systems 
固态 照明 产品 光电 参数 测量 方法 
IESNA LM-79-08 Method for the Electrical and Photometric Measurements of Solid- State 
Lighting Products 
已 发 布 LED 光源 光 通 维持 率 的 测量 方法 
IESNA LM-80-08 
Method for Measuring Lumen Depreciation of LED Light Sources 
固态 照明 产品 的 色 度 规定 
ANSI C78. 377-2008 
Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting Products 
LED 光源 光 通 维持 率 推测 
IESNA TM21 
Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources 
基于 温度 函数 的 LED 光 引 擎 和 LED 灯 的 光电 参数 特性 
IESNA LM-82 Characterization of LED Lighting Engines and LED Lamp for Electrical 
and Photometric Properties as a Function of Temperature 
大 功率 LED 的 测量 方法 
IES LM-XX1 
Method for the Measurements of High- Power LEDs 
照明 引擎 和 整体 式 LED 灯 的 LED 特性 
制定 中 IES LM-XX2 


LED Characterization of Light Engines and Integrated LED Lamps 








ANSI C82. XX1 





电源 
Power Supply 


根据 该 标准 规定 ，LED 控制 电路 是 位 于 电源 与 LED 阵列 间 ， 用 来 限定 


LED 阵列 电压 和 电流 、 


进行 阵列 调 光 、 开 关 等 的 电子 部 件 。LED 驱动 咒 是 集 


成 了 LED 控制 电路 ， 用 于 满足 LED 灯 或 阵列 特定 需求 的 电源 。LED 灯具 由 光 
源 、 驱 动 ， 以 及 进行 光 分 配 、 定 位 和 保护 光源 、 将 光源 连接 至 电路 所 需 部 件 
等 构成 ，LED 灯具 中 光源 可 以 是 LED 阵列 、LED 模 组 或 LED 灯 。LED 灯 可 分 
为 集成 式 和 非 集成 式 两 种 类 型 ， 两 者 区 别 在 于 是 否 含 集成 式 LED 驱动 器 或 


电源 。 


@ IESNA TM-16-05 《LED 光源 及 系统 技术 备忘录 》 


.74. 
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该 技术 备忘录 从 LED 的 简要 发 明史 说 起 ， 对 包括 材料 、 大 小 、 颜 色 、 白 光 
LED 、 光 效 、 寿 命 等 在 内 的 LED 基本 特性 进行 了 说 明 ， 同 时 还 涉及 了 对 LED 系 
统 部 件 及 其 操作 的 说 明 。 

@ IESNA TM21 《LED 光源 光 通 维持 率 推测 》 

该 标准 主要 由 LED 工业 界 提出 ， 其 主要 内 容 是 针对 LED 光源 ， 进 行 了 基于 
LM80 测试 数据 的 指数 函数 曲线 拟 合 式 光 通 维持 率 寿 命 推测 的 规定 。 

根据 该 标准 规定 ， 测 试 取样 数量 一 般 为 20 只 ， 在 此 条 件 上 可 进行 6 倍 于 测 
试 时 间 的 光 通 维持 率 寿命 推测 ， 另 一 方面 ， 对 于 寿命 推测 用 光 通 维持 率 测试 ， 
鼓励 在 1000h 后 保持 测试 时 间 间 隔 不 高 于 1000h， 且 持续 至 6000h 以 上 。 寿 命 推 
测 针 对 LM80 的 各 种 温度 和 了 驱动 电流 条 件 进 行 拟 合计 算 。 

由 IESNA LM-79-08 《固态 照明 产品 光电 参数 测量 方法 》 

该 标准 针对 集成 了 电子 控制 装置 和 热 衬 的 、 以 LED 为 光源 的 半导体 照明 产 
品 (采用 外 部 工作 电路 或 热 衬 产品 不 在 适用 范围 内 ) ， 规 定 了 针对 固态 照明 产品 
(Solid State Lighting，SSL) 光电 参数 的 测量 方法 及 基本 测试 条 件 ， 包 括 环境 条 
件 、 电 源 特 性 、 产 品 老 炼 与 稳定 等 ， 涉 及 光 通 量 、 光 强 分 布 、 颜 色 参 数 的 测试 
及 相关 注意 事项 。 

@) IESNA LM-80-08《LED 光源 光 通 维持 率 的 测量 方法 》 

该 标准 对 LED 光源 (LED 封装 、 阵 列 和 模块 ) 光 通 维持 率 的 测试 进行 了 说 
明 ， 包 括 环境 条 件 规定 、 电 源 特 性 和 热 条 件 、 测 试 程序 和 光 通 维持 率 的 测试 等 
方面 。 根 据 该 标准 规定 ， 在 规定 的 环境 温度 下 ， 应 对 光源 进行 至 少 6000h ( 豆 励 
并 推荐 10000h) 的 点 燃 及 光 通 维持 率 测 试 ， 测 试 过 程 中 ， 应 注意 检查 并 记录 样 
品 的 失效 情况 ， 应 同时 进行 颜色 漂移 指标 的 测试 。 

@ IESNA LM-82《 基 于 温度 函数 的 LED 光 引 擎 和 LED 灯 的 光电 参数 特性 》 

该 标准 针对 LED 光 引 擎 和 LED 灯光 电 参 数 测量 方法 进行 了 的 规定 ， 指 出 应 
在 包括 25% 环境 温度 在 内 的 3 种 温度 条 件 下 进行 光电 参数 测量 ， 测 试 可 采用 不 
同方 式 进行 ， 诸 如 基于 温 控 积分 球 、 热 电 制 冷 器 、 温 控 腔 、 加 热带 等 温度 调节 
方式 测试 系统 等 。 针 对 调 光 灯 ， 测 试 应 在 最 大 光 输 出 条 件 下 进行 ， 针对 可 调 相 
关 色 温 (CCT) 等 多 种 工作 模式 灯 ， 必 要 情况 下 需 对 各 种 工作 模式 进行 测试 。 
根据 该 标准 规定 ， 作 为 基于 温度 函数 的 光电 参数 测量 ， 测 试 可 采用 相对 测量 的 
方法 实现 。 

(DO ANSI C78.377 一 2008 《固态 照明 产品 的 色 度 规定 》 

该 标准 对 室内 普通 照明 用 固态 照明 产品 进行 了 色 度 的 推荐 规定 ， i 
配合 外 部 控制 电路 和 热 衬 的 产品 不 在 标准 适用 范围 内 。 内 容 涉 及 相关 色温 和 
差 、 显 色 指 数 、 颜 色 坐 标 等 。 与 欧 光 灯 麦 克 亚 当 椭 圆 的 色 度 容 差 规定 不 同 ， " 
于 目前 固态 照明 技术 现状 的 考虑 ， 标 准 采 用 了 四边形 的 规定 。 
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2. 能 源 之 星 技术 要 求 


能 源 之 星 (Energy Star，ES) ， 是 DOE 和 美国 环保 署 ( Environment Protec- 
tion Agency，EPA) 共同 推行 的 一 项 政府 计划 ， 旨 在 更 好 地 保护 生存 环境 ， 节 约 
能 源 。 自 2010 年 起 ,为 更 好 地 协调 以 LED 为 光源 的 照明 产品 的 相关 文件 和 工 
作 ， 照 明 产 品 能 源 之 星相 关 工 作 由 EPA 进行 统一 管理 和 和 运作。 

对 进入 美国 市 场 的 照明 类 产品 ， 能 源 之 星 并 非 强 制 性 认证 ， 但 是 由 于 美国 
政府 强 有 力 的 支持 及 消费 者 的 认可 ,该 项 认证 得 以 大 范围 推广 。 美 国政 府 规 
定 ， 公 司 对 销售 节能 产品 的 厂商 进行 补贴 ， 并 要 求 政 府 机 构 选 择 有 能 源 之 星 
认证 的 产品 。 目 前 ， 美 国政 府 也 正在 酝酿 将 能 源 之 星 认 证 列 为 强制 性 认证 标 
准 之 一 。 在 半导体 照明 领域 , 能 源 之 星 所 发 布 的 技术 要 求 及 目前 状态 
见 表 2-4。 

















表 2-4 能 源 之 星 项 目 要 求 











序 号 名 称 Te 
1 整体 式 LED 灯 能 源 之 星 项 目 要求 2011 年 6 月 11 日 发 
Energy Star Program Requirements for Integral LED Lamps 最 终 版 (1.4 版 ) 




















灯具 产品 规范 能 源 之 星 项 目 要 求 
2 Energy Star Program Requirements Product Specification for Lumi- 2012 年 4 月 1 日 生效 














naires ( Light Fixtures) 





关于 支持 照明 产品 品质 的 LED 封装 、 阵 列 和 模块 光 通 维持 性 
能 数据 的 能 源 之 星 项 目 指南 
3 Energy Star Program Cuidance Regarding LED Package, LED Ar- 





2011 年 6 月 24 日 发 





ray and LED Module Lumen Maintenance Performance Data Support- 








ing Qualification of Lighting Products 


(CD《 整 体式 LED 灯 能 源 之 星 项 目 要 求 》 

该 项 目 要 求 涉及 整体 式 LED 灯 涵 盖 非 标准 形式 灯 、 白 炽 灯 蔡 代 灯 、 装 饰 用 灯 
( 晴 烛 型 ) 、 反 射 灯 等 产品 类 型 。 项 目 要 求 涉及 灯 的 功率 因数 、 工 作 频率 、 最 低 光 
效 、 最 低 光 通 量 、 光 度 分 布 、 光 通 维持 性 能 、 色 度 及 其 维持 性 要 求 、 颜 色 空 间 均 
匀 性 、LM80 测试 规定 、 开 关 试 验 、 电 磁 兼 容 性 能 、 瞬 态 保护 、 最 低 工作 环境 温 
度 、 最 大 外 形 尺寸 、 安 全 要 求 、 质 保 规定 等 各 项 条 款 。 

《灯具 产品 规范 能 源 之 星 项 目 要 求 》 

该 项 目 要 求 适用 于 250W 以 下 灯具 ,但 是 ， 摧 素 日 炽 室 外 灯具 、 一 些 高 强度 
气体 放电 灯具 、 采 用 螺旋 灯 座 但 无 指定 镇 流 器 的 灯具 不 在 规定 范围 内 。 项 目 要 
求 涉及 光度 性 能 、 电 性 能 、 热 性 能 、 安 全 要 求 、 标 志和 包装 、 有 毒 有 害 、 质 保 
。706 . 
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等 各 项 规定 。 其 中 光度 性 能 包括 光 效 和 交通、 区 域 光 通 密 度 、 光 源 寿命 、 光 通 
维持 率 、 相 关 色 温 、 显 色 性 、 颜 色 角 度 均匀 性 、 颜 色 维持 性 、 光 源 运 输 要 求 等 
参数 ， 电 性 能 包括 启动 上 升 时 间 、 光 源 更 换 性 、 调 光 、 光 传 感 控 制 、 瞬 态 保护 、 
灯 电 流 波峰 比 、 离 网 功率 消耗 、 镇 流 器 /驱动 器 更 换 性 、 品 声 要 求 、 电 磁 和 辐射 
频率 干扰 等 参数 ， 热 性 能 包括 镇 流 器 /驱动 器 外 过 最 高 温度 要 求 、 构 入 式 简 灯 热 
性 能 、 最 低 工作 温度 等 要 求 。 

该 项 目 要 求 原 定 于 2011 年 10 月 1 日 生效 ， 由 于 认证 认可 和 相关 系列 标准 方 
面 的 考虑 ，EPA 于 2011 年 5 月 19 日 发 文 ， 将 该 项 目 要 求 的 生效 期 延至 2012 年 
4 月 1 日 。 

《关于 支持 照明 产品 品质 的 LED 封装 、 阵 列 和 模块 光 通 维持 性 能 数据 的 
能 源 之 星 项 目 指南 》 

该 草案 于 2011 年 6 月 下 旬 发 布 ， 旨 在 在 能 源 之 星 项 目 范 围 内 ， 对 基于 LM80 
的 光 通 维持 性 能 测试 报告 提供 指导 ， 为 LED 照明 产品 的 高 品质 提供 支持 ， 涉 及 
光 通 维持 性 能 测试 方法 、 测 试 报告 各 项 规定 等 方面 。 


3. ASSIST 推荐 


2002 年 ， 美 国 伦 斯 勒 理工 学 院 (RPI) 照明 研究 中 心 (LRC) 联合 各 大 三 
商 及 研究 单位 成 立 了 固态 照明 系统 及 技术 联盟 (Alliance for Solid- State Illumi- 
nation Systems and Technologies，ASSIST) ， 该 联盟 主要 针对 半导体 照明 产品 的 
应 用 评价 技术 规范 开展 工作 ， 旨 在 通过 减少 主要 的 技术 和 市 场 障碍 加 速 固 态 
照明 的 应 用 。 

ASSIST 已 经 出 版 了 一 系列 LED 和 照明 应 用 相关 的 ASSIST 推荐 要 求 ， 侧 重 
于 LED 照明 的 应 用 性 能 ， 还 将 LED 与 其 他 的 光源 技术 进行 比较 。 这 些 标准 涉及 
LED 寿命 定义 、 测 试 测量 、 不 同 照明 应 用 的 最 佳 准 则 以 及 选择 LED 照明 的 推荐 
方法 等 ， 见 表 2-5。 






























































表 2-5 ASSIST 推荐 要 求 
编 号 名 称 
普通 照明 用 LED 寿命 
LED Life for General Lighting 
住宅 区 橱柜 照明 指南 : 以 获得 厨房 台面 的 高 照明 质量 
V2 Issue 1 A Homeowner’s Cuide to Residential Under- cabinet Lighting Getting Good Lighting for 





V1 Issues 1-7 


























Your Kitchen Counters 








如 何 选用 LED 橱柜 灯 
How to Select Residential LED Under- cabinet Lighting 





V2 Issue 2 
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编 号 





名 称 





V2 Issue 3 


橱柜 灯 具 的 测试 和 评价 推荐 


Recommendations for Testing and Evaluating Under- cabinet Luminaires 





V3 Issue 1 





住宅 区 方向 性 照明 指南 


A Guide to Residential Directional Lighting 





V3 Issue 2 





如 何 选择 住宅 





区 LED 方向 照明 产品 


How to Select Residential LED Directional Lighting 





V3 Issue 3 


方向 照明 灯具 


的 测试 和 评价 推荐 


Recommendations for Testing and Evaluating Luminaires Used in Directional Lighting 





V4 Issue 1 











装饰 照明 灯具 














白光 LED 光 引 警 和 整体 式 LED 灯 测试 和 评价 推荐 


Recommendations for Testing and Evaluating White LED Light Engines and Integrated 


LED Lamps Used in Decorative Lighting Luminaires 





V5 lssue 1 


电 冰 箱 和 冷藏 





展示 柜 月 





有 灯具 的 测试 和 评价 推荐 


Recommendations for Testing and Evaluating Luminaires for Refrigerated and Freezer Dis- 


play Cases 





室外 照明 应 用 、 目 的 和 考虑 





V6 Issue 1 
Outdoor Lighting A Short Cuide to Applications, Objectives and Considerations 
室外 照明 视觉 光 效 

V6 Issue 2 


Outdoor Lighting Visual Efficacy 





V7 Issue 3 

















停车 场 用 灯具 的 评 


价 推荐 


Recommendations for Evaluating Parking Lot Luminaires 





V8 Issue 1 


零售 场所 照明 和 颜 


色 指 南 


Guide to Light and Color in Retail Merchandising 





V8 Issue 2 








零售 场所 用 光 ; 





原 颜色 性 能 的 规定 推荐 


Recommendations for Specifying Color Properties of Light Sources for Retail Merchandising 





一 种 估计 室外 ! 


退 明 系统 不 舒适 眩光 的 方法 

















V 9 Issue 1 
A Method for Estimating Discomfort Clare from Exterior Lighting Systems 
街灯 和 路 灯 灯 具 的 评价 建议 

V 10 Issue 1 





Recommendations for Evaluating Street and Roadway Luminaires 


(DD ASSIST V1 Issues 1-7《 普 通 


该 文 作 他 述 
义 。 其 目的 是 


.78 . 


照明 用 LED 寿命 》 


TH 


了 普通 照明 用 LED 组 件 和 系统 使 用 寿命 的 基于 光 通 维持 率 的 推荐 
至 励 测试 和 数据 显示 的 普通 方法 。 在 该 文件 中 ，LED 组 件 定义 为 
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单个 LED 光源 ， 一 个 或 多 个 LED 组 件 可 以 与 驱动 和 外 壳 结 合 组 成 LED 照明 系统 。 

@) ASSIST V2 住宅 区 橱柜 照明 灯 系 列 文 件 

该 部 分 包括 Issue 1《 住 宅 区 橱柜 照明 指南 : 以 获得 厨房 台面 的 高 照明 质量 》、 
Issue 2《 如 何 选 用 LED 橱柜 灯 》、Issue 3《 橱 柜 灯 具 的 测试 和 评价 推荐 》 三 部 分 。 

Issue 1 对 橱柜 照明 的 定义 、 类 型 (和 白炽 灯 、 殉 光 灯 及 LED) 、 照 明 功 效 、 橱 
柜 照 明 的 选择 、 安 装 及 设计 (人 台面、 照明 颜 色 、 亮 度 及 强 光 、 调 暗 能 力 、 设 备 
装置 、 装 置 透镜 ) 、 准 则 、 安 全 、 标 准 以 及 符合 性 等 方面 进行 了 相应 的 说 明 。Is- 
sue 2 针对 LED 橱柜 灯 ， 有 具体 从 成 本 〈 与 其 他 照明 技术 相 比 的 寿命 周期 成 本 ) 、 
质量 〈 亮 度 、 一 致 性 和 光 分 布 、 颜 色 、 应 用 光 效 、 样 品 数 据 表 ) 、 可 靠 性 (额定 
寿命 及 蔡 换 时 间 表 、 加 热 和 热 控 制 问题 及 保证 书 ) 、 安 装 、 替 换 性 等 方面 进行 了 
介绍 。Issue 3 描 述 了 白光 橱柜 灯光 学 和 寿命 性 能 的 测试 和 评价 ， 具 体 从 背景 、 
推荐 方法 (测量 任务 照度 、 一 致 性 、 有 效 光 通 量 及 光 效 、 色 温 、 显 色 指 数 及 色 
度 、 测 量 寿 命 ) 、 光 度 测量 ( 灯 的 选择 、 光 度 测量 ) 、 测 试 条 件 和 近 场 光度 测量 、 
样品 报告 表 几 个 方面 进行 了 介绍 。 

@@ ASSIST V3 住宅 区 方向 照明 系列 文件 

该 部 分 包括 Issue 1《 住 宅 区 方向 照明 指南 》、Issue 2《 如 何 选择 住宅 区 LED 
方向 照明 产品 》、Issue 3《 方 向 照明 灯具 的 测试 和 评价 推荐 》 三 部 分 。 

Issue 1 介绍 了 方向 照明 的 定义 、 方 向 照明 设备 的 类 型 (照明 、 居 家 用 复合 
树 入 式 简 灯 及 半 般 入 式 简 灯 、 轨 道 条 )、 方 向 照明 光源 类 型 (白炽 灯 、 紧 凑 型 奕 
光 灯 以 及 LED)、 照 明 设 计 思 想 (波束 扩散 、 照 度 、 亮 度 及 强 光 、 调 暗 能 力 、 波 
光 镜 、 颜 色 、 建 模 、 强 光 、 一 致 性 、 瞄 准 、 设 备 外 观 及 维修 ) 、 灯 的 性 能 、 灯 的 
选择 和 安装 (光源 、 波 束 扩散 、 设 备 数目 及 案例 ) 、 安 人 全、 标准、 符合 性 等 。 
Issue 2 讨论 了 如 何 选择 住宅 用 LED 方向 照明 灯具 和 家 庭 用 灯具 等 相关 信息 ， 从 
灯具 类 型 、 安 装 、 成 本 、 质 量 (照度 、 决 定 所 需 设 备 的 数量 、 一 致 性 和 光 分 布 、 
照明 颜色 ) 、 可 靠 性 〈 额 定 寿 命 及 制造 商 的 保证 单 ) 、 替 换 性 、 资 源 等 方面 进行 
了 介绍 。Issue 3 概述 了 用 于 方向 照明 的 白光 LED 性 能 的 测试 和 评价 ， 其 中 描述 
的 方法 学 用 于 轨道 、 内 瞬 式 、 天 花 板 以 及 固定 在 墙 上 的 白炽 灯 、 紧 凑 型 荧光 灯 、 
LED 或 高 强度 放电 灯 ， 文 件 着 重 从 背景 、 推 荐 方法 ( 灯 或 镇 流 右 操作 温度 测量 、 
积分 球 测试 、 光 强 分 布 测 试 、 其 他 测试 方法 ) 、 光 度 测量 〈 灯 的 选择 、 测 试 条 
件 、 光 强 分 布 、 光 通 量 测试 、 颜 色 测 试 及 光束 角 ) 、 球 测量 、 温 度 测试 箱 等 方面 
进行 了 介绍 。 

(4) ASSIST V4 Issue 1《 装 饰 照明 灯具 用 白光 LED 光 引 擎 和 整体 式 LED 灯 测 
试 和 评价 推荐 》 

该 文件 概述 了 装饰 用 照明 灯具 的 白光 LED 引擎 和 整体 式 LED 灯 的 性 能 测试 
和 评价 ， 目 的 是 鼓励 普遍 的 、 包 含 测试 方法 和 数据 。 
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(6) ASSIST V5 Issue 1《 电 冰箱 和 冷藏 展示 柜 用 灯具 的 测试 和 评价 推荐 》 

该 文件 概述 了 用 于 电 冰 箱 和 冷藏 展示 柜 的 白光 LED 的 测试 和 评价 ， 目 的 在 
于 鼓励 普遍 并 一 致 的 测试 方法 ， 帮 助 制造 商 和 用 户 进 行 灯具 选择 。 文 件 对 推荐 
方法 (室温 下 光电 参数 测量 、 低 温 下 测量 、 色 温 、 显 色 指 数 、 色 度 、 寿 命 测 试 
等 )、 光 度 测量 (灯具 选择 、 光 度 测量 )、 近 场 光 度 测量 、 样 品 报告 表 、 性 能 系 
数 、 灯 具 应 用 光 效 等 进行 了 介绍 说 明 。 

(@) ASSIST V6 室外 照明 系列 文件 

本 部 分 包括 Issue 1《 室 外 照明 应 用 、 目 的 和 考虑 》、Issue 2《 室 外 照明 视觉 
光 效 》 两 部 分 。Issue 1 介绍 了 室外 照明 的 目的 和 考虑 因素 ， 包 括 能 见 度 和 视觉 
舒适 度 、 安 全 性 、 美 学 和 环境 发 展 、 能 源 和 环境 因素 、 经 济 可 行 性 等 。Issue 2 
则 主要 针对 视觉 与 照明 应 用 ， 进 行 了 视觉 光 效 推荐 系统 的 介绍 。 

CO ASSIST V7 Issue 3《 停 车 场 用 灯具 的 评价 推荐 》 

该 文件 介绍 了 停车 场 光 度 性 能 的 测量 和 评价 ， 内 容 涉 及 室外 灯具 光 分 布 、 
传统 计量 〈 灯 系统 的 应 用 光 效 、 定 义工 作 平 台 、 照 度 值 的 范围 、 处 理 非 一 致 小 
组 、 新 计量 、 将 照明 区 域 应 用 光 效 (Lighting Surface Application Efficacy，LSAE ) 
的 计量 扩展 至 定义 的 停车 场 区 域 )、 评 价 方 法 ( 灯 系 统 应 用 光 效 、 获 得 灯 强 度 分 
布 、 计 算 任 务 平台 照度 值 、 计 算 LSAE、 色 温 、 显 色 指 数 及 色 度 )、 灯 具 以 及 应 
用 配置 、LSAE 与 能 源 应 用 的 结合 等 。 

(8) ASSIST V8 零售 场所 照明 系列 文件 

本 部 分 包括 Jssue 1 《零售 场所 照明 和 颜色 指南 》 和 Issue 2 《零售 场所 用 光 
源 颜色 性 能 的 规定 推荐 》。Issue 1 介绍 了 零售 场所 的 照明 目标 及 相关 考虑 因素 ， 
主要 从 色温 、 显 色 指 数 以 及 亮度 等 方面 进行 了 阐述 。Issue 2 对 性 能 评价 推荐 系 
统 等 相关 因素 进行 了 说 明 。 

(9@) ASSIST V 9 Issue 1《 一 种 估计 室外 照明 系统 不 舒适 眩光 的 方法 》 

该 部 分 介绍 了 对 Bullough 等 2008 年 研究 的 不 舒适 眩光 模型 的 延伸 工作 ， 解 
决 了 不 同 光源 的 配合 问题 ， 可 以 在 眼睛 和 光源 之 间 角 度 大 于 0. 3" 的 条 件 下 使 用 。 

40 ASSIST V10 Issue 1《 街 灯 和 路 灯 灯 具 的 评价 建议 》 

该 文档 详细 叙述 了 采用 所 有 光源 技术 的 街灯 和 路 灯 灯 具 的 光度 学 性 能 评价 
建议 。 这 些 建议 基于 灯具 的 预先 估计 和 应 用 基础 上 的 光度 学 要 求 。 




































































日 本 照明 学 会 (JIES)、 日 本 照明 委员 会 (JCIE)、 日 本 照明 器 具 工 业 会 
(JIL) 和 日 本 电 球 工业 会 (JEL) 是 日 本 四 大 照明 标准 组 织 ， 在 LED 标准 领域 ， 
所 产 出 和 发 布 标准 等 文件 见 表 2-6。 
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编 号 名 称 备 注 
2004 年 发 布 
IS C 8152 照明 用 白色 LED 测 光 方 法 通则 Sd 
J 局 习 用 日 OT 2007 年 7 月 成 为 日 本 工业 
标准 (JIS) 
照明 用 白色 LED 装置 性 能 要 求 事项 (日 本 电 球 2007 年 7 月 成 为 标准 规格 
TS C 8153 号 
工业 会 ) 文件 (TS) 
JIS C 8154 一 般 照明 用 LED 模块 一 安全 性 能 指标 
JIS C 8155 一 般 照 明 用 LED 模块 一 性 能 提案 讨论 中 
JIS C 8156 一 般 照明 用 灯泡 形 LED 灯 一 安全 性 能 指标 提案 讨论 中 
LED 光源 之 生物 安全 性 规格 化 报告 
JEL 811 照明 用 白色 LED 模 组 安全 性 要 求 事项 
JEL 801 带 工 型 灯 口 的 直 管 型 LED 灯 系 统 (普通 照明 用 ) 











为 了 整合 日 本 国内 LED 企业 及 研究 单位 ， 加 速 推 动 固态 照明 的 普及 化 ， 
日 本 在 2007 年 成 立 非 营 利 活动 法 人 LED 照明 推进 协议 会 (JLEDS) ， 除 整合 
照明 学 会 、 照 明 器 具 工业 会 、 电 球 工 业 会 及 照明 委员 会 等 团体 的 LED 标准 制 
定 工作 外 ， 同 时 也 对 LED 芯片 制作 技术 、 寿 命 评 佑 方式 、 可 靠 度 、 散 热 、 光 
学 特性 与 特殊 照明 应 用 等 领域 进行 更 深入 研究 ， 期 望 能 提升 日 本 的 LED 生产 
水 平 。 

日 本 于 2010 年 10 月 8 日 所 提出 《 带 工 型 灯 口 的 直 管 型 LED 灯 系 统 ( 普 
通 照明 用 )》， 内 容 涉及 灯光 通 量 的 规定 及 相关 说 明 、 区 域 光 通 分 布 、 区 别 与 
荧光 灯 管 灯 的 插脚 等 问题 。 











四 、 韩 


韩国 于 2009 年 3 月 开始 制定 并 实施 LED 照明 标准 ， 并 分 阶段 纳入 到 KS 认 
证 标准 (韩国 产业 标准 )。 第 一 阶段 是 在 2009 年 3 月 1 日 制定 了 KSC 7651、 
KSC 7652 、KSC7653 三 项 标准 ; 第 二 阶段 是 自 2009 年 7 月 1 日 起 将 KSC 
7655 、KSC7656 、KSC7657 、KSC7658 、KSC7659 提升 为 标准 并 实施 ; 第 三 阶段 
是 在 推动 LED 诱 鱼 灯 、LED 隧道 灯 、LED 聚光灯 、LED 机 场 跑 道 灯 、LED 铁路 
言 号 灯 、LED 航空 障碍 灯 等 6 种 灯具 的 标准 化 认证 工作 。 

韩国 关于 LED 产品 的 相关 标准 见 表 2-7。 
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表 2-7 韩国 LED 照明 相关 标准 




































































标 准 号 标准 名称 备注 
内 置 转换 器 LED 灯 -安全 和 性 能 要 求 
LED lamps using internal converter- Safety and Perform- 2009 年 3 月 1 日 
KSC7651 一 2009 
ance Requirements 制定 
(用 于 蔡 代 器 具 内 置 型 白炽 灯泡 ) 
外 置 转换 器 LED 灯 - 安 全 和 性 能 要 求 
LED lamps using external converter- Safety and Perform- 2009 年 3 月 1 日 
KSC7652 一 2009 
ance Requirements 制定 
(用 于 闪 代 讽 素 灯 ) 
髋 入 式 和 固定 式 LED 灯具 -安全 和 性 能 要 求 
2009 年 3 月 1 日 
KSC7653 一 2009 Recessed and fixed LED luminaries-Safety and 制定 
夺 
performance requirements 
LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控制 装置 -安全 和 性 能 
要 求 2009 年 7 月 1 日 


KSC7655—2009 


DC or AC supplied electronic control gear for LED mod- 


ules - Safety and Performance requirements 


提升 为 标准 并 实施 








KSC7656 一 2009 











可 移 式 LED 灯具 -安全 和 性 能 要 求 


Portable LED luminaries- Safety and performance require- 





ments 


2009 年 7 月 1 日 
提升 为 标准 并 实施 








KSC7657 一 2009 











传感器 型 LED 灯具 -安全 和 性 能 要 求 


LED sensor luminaries- Safety and performance require- 





ments 


2009 年 7 月 1 日 
提升 为 标准 并 实施 








KSC7658—2009 


LED 道路 与 街路 照明 灯具 - 安全 和 性 能 要 求 
LED luminaries for road and street lighting- Safety and 


performance requirements 


2009 年 7 月 1 日 
提升 为 标准 并 实施 








KSC7659 一 2009 


文字 招牌 用 LED 模块 -安全 和 性 能 要 求 
LED module for channel letter signs- Safety and perform- 





ance requirements 


2009 年 7 月 1 日 
提升 为 标准 并 实施 








KSC IEC60838-2- 


2: 2009 











杂 类 灯 座 第 2-2 部 分 : 特殊 要 求 - LED 模块 用 连接 器 


Miscellaneous Lampholders- Part 2-2 : Particular require- 











ments- Connectors for LED- modules 





KSC IEC62031 :2008 





普通 照明 用 LED 模块 - 安全 要 求 
LED Modules for Ceneral Lighting- Safety Specifications 
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标 准 标准 名 称 备 ” 注 





业 








灯 的 控制 装置 第 2-13 部 分 : LED 模块 用 直流 或 交 
流 电子 控制 装置 特殊 要 求 


Lamp Control gear- Part 2- 13 : Particular requirements for 





KSC IEC61347-2-13 


d. c. or ac. supplied electronic control gear for LED modules 














LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控制 装置 -性 能 要 求 
KSC IEC62384 :2008 DC or AC Supplied Electronic Control gear for LED 








Modules- Performance Requirements 








五 ` 欧 盟 


欧洲 半导体 照明 产品 EN 标准 大 多 由 相应 的 IEC 标准 转换 而 来 ， 所 发 布 标准 
概况 见 表 2-8。 

2011 年 2 月 10 日 ,《 欧 盟 LED 质量 宪章 (European LED Quality Charter)》 
正式 发 布 ， 该 项 工作 由 欧盟 联合 研究 中 心 (European Commission Joint Research 
Center) 发 起 ， 并 联合 丹麦 能 源 署 ( Danish Energy Agency) 、 丹 麦 节能 信托 基金 
会 (The Danish Energy Saving Trust) 、 荷 兰 经 济 部 机 构 (NL Agency) 等 共同 完 
成 。 该 质量 宪 音 针 对 住宅 区 室内 照明 灯 ， 进 行 了 安全 要 求 、 性 能 要 求 、 质 保 等 
项 目 规 定 ， 其 目标 在 于 支持 住宅 区 高 效 照明 产品 推广 项 目 (淘汰 白炽 灯 项 目 及 
其 他 国家 或 地 区 级 项 目 )。 该 质量 宪章 为 自愿 性 要 求 ， 参 与 企业 可 以 使 用 其 


标志 。 











表 2-8 欧盟 LED 照明 相关 标准 
标 准 号 标准 名 称 
普通 照明 用 LED 模块 安全 规范 


LED modules for general lighting- safety specifications 























EN 62031 








杂 类 灯 座 第 2-2 部 分 : 特殊 要 求 -LED 模块 用 连接 器 
EN 60838-2-2 Miscellaneous lampholders Part 2-2: Particular requirements-Connectors for 
LED- modules 


控制 器 第 1 部 分 : 通用 要 求 和 安全 要 求 


Lamp control gear- Part 1 Ceneral and safety requirement 





























方 





EN 61347-1 

















灯 的 控制 装置 第 2-13 部 分 : LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控制 装置 的 特殊 
要 求 


Lamp control gear- Part 2-13 : Particular requirements for d. c. or a. c. supplied elec- 








EN 61347-2- 13 





tronic control gear for LED modules 
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( 续 ) 
标 准 号 标准 名 称 
激光 产品 安全 第 1 部 分 : 设备 分 类 和 要 求 
EN 60825-1 Safety of laser products-Part 1: Equipment classification, requirements and 
user s guide 
灯 及 灯 系 统 的 光 生 物 学 安全 
EN 62471 
Photobiological safety of lamps and lamp systems 
灯具 第 1 部 分 : 一 般 要 求 和 试验 
EN 60598-1 
Luminaires- Part 1 : General requirements and tests 
照明 设备 第 2 部 分 : 特殊 要 求 
EN 60598-2 
Luminaires- Part 2: Particular requirements 
2004/108/EC 欧盟 电磁 兼容 指令 
= 
六 、 中 国 大 陆地 区 
1. 中 国 大 陆地 区 标准 概况 
自 2009 年 以 来 ,我 国 新 颁布 LED 普通 照明 相关 标准 见 表 2-9。 
表 2-9 中国 大 陆地 区 LED 照明 相关 标准 
标 准 号 标准 名 称 备注 
2009 年 11 月 30 日 发 布 ; 
GB 24819 一 2009 普通 照明 用 LED 模块 安全 要 求 2010 年 11 月 1 日 实施 ; 











等 同 采用 正 C62031: 2008 





























2010 年 6 月 30 日 发 布 ; 
普通 照明 用 50V 以 上 自 镇 流 LED 灯 安全 
GB 24906 一 2010 2011 年 2 月 1 日 实施 ; 


参考 IEC 62560 DRAFT 





2009 年 12 月 15 日 发 布 ; 


GB/T 24823 一 2009 普通 照明 用 LED 模块 性 能 要 求 i 
2010 年 5 月 1 日 实施 








2009 年 12 月 15 日 发 布 ; 
GB/T 24824 一 2009 普通 照明 用 LED 模块 测试 方法 2010 年 5 月 1 日 实施 ; 
CIE 127-2007, NEQ 














. 、 2009 年 12 月 15 日 发 布 ; 
LED 模块 用 直流 或 交流 电子 控制 装置 性 
GB/T 24825 一 2009 2010 年 5 月 1 日 实施 ; 


能 要 求 
IEC 62384: 2006, MOD 











.84. 














( 续 ) 
标 准 号 标准 名 称 备 注 
2009 年 12 月 15 日 发 布 ; 
GB/T 24826 一 2009 普通 照明 用 LED 和 LED 模块 术语 和 定义 2010 年 5 月 1 日 实施 ; 








IEC 62504: 2008, NEQ 





2009 年 10 月 15 日 发 布 ; 
2010 年 12 月 1 日 实施 ; 
IEC 61347-2-13: 2006 IDT 


灯 的 控制 装置 第 14 部 分 ,LED 模块 用 
流 或 交流 电子 控制 装置 的 特殊 要 求 





GB 19510. 14 一 2009 
































2008 年 12 月 30 日 发 布 ; 
杂 类 灯 座 第 2-2 部 分 : LED 模块 用 连接 
GB 19651. 3 一 2008 2010 年 4 月 1 日 实施 ; 


器 的 特殊 要 求 
IEC 60838-2-2: 2006 IDT 

















2009 年 12 月 15 日 发 布 ; 


GB/T 24827 一 2009 道路 与 街路 照明 灯具 性 能 要 求 
道路 与 街路 照明 灯具 性 能 要 求 2010 年 5 月 1 日 实施 





2010 年 6 月 30 日 发 布 ; 
2011 年 2 月 1 日 实施 








GB/T 24907 一 2010 道路 照明 用 LED 灯 性 能 要 求 





2010 年 6 月 30 日 发 布 ; 
2011 年 2 月 1 日 实施 














GB/T 24908 一 2010 普通 照明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 











另外 ， 针 对 我 国 半 导体 照明 示范 工程 及 节能 认证 工作 的 开展 ， 考 虑 到 产品 
技术 水 平 的 不 断 发 展 ， 还 出 台 有 如 表 2- 10 所 示 技 术 规 范 。 
表 2-10 ”中国 大 陆地 区 LED 照明 相关 技术 规范 
编 号 名 称 发 布 时 间 





半导体 照明 产品 技术 要 求 (2010 版 ) 


发 改 办 环 资 [2010 
次 ] Technical requirements for solid- state lighting 2010 年 8 月 30 日 发 布 











2082 号 
products (2010 ) 
LED 道路 /隧道 照明 产品 节能 认证 技术 规范 
CQC 3127 一 2010 Energy Conservation Certification Criteria For 2010 年 12 月 31 日 发 布 


LED Products for Street Lighting & Tunnel Lighting 





LED 简 灯 节能 认证 技术 规范 
CQC 3128 一 2010 Energy Conservation Certification Criteria For 2010 年 12 月 31 日 发 布 
LED Downlights 
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倒 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


( 续 ) 


编 号 名 称 发 布 时 间 








反射 型 自 镇 流 LED 灯节 能 认证 技术 规范 
CQC 3129 一 2010 Energy Conservation Certification Criteria For 2010 年 12 月 31 日 发 布 
Self- ballasted LED Reflector Lamp 




















普通 照明 用 非 定向 自 镇 流 LED 灯节 能 认证 技 
术 规 范 
CQC 3130 一 2011 Energy Conservation Certification Criteria for Non- 2011 年 10 月 18 日 发 布 
directional Self-ballasted LED Lamps for Ceneral 

















Lighting Services 








相应 的 示范 工程 和 节能 认证 工作 也 正在 开展 中 。 
2. 中 国 大 陆地 区 标准 基本 规定 


QD GB/T 24823 一 2009 《普通 照明 用 LED 模块 性 能 要 求 》 

该 标准 规定 了 普通 照明 用 LED 模块 的 分 类 、 技 术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 
则 、 标 志 、 包 装 、 运 输 、 存 储 等 。 其 模块 形式 有 各 种 发 光 单 体 方式 及 组 合 方式 。 
其 LED 可 安装 在 平面 上 ， 也 可 安装 在 曲面 上 。 

本 标准 适用 于 恒定 电压 、 恒 定 电流 或 恒定 功率 下 工作 、 不 带 整 体式 控制 装 
置 的 LED 模块 及 采用 250V 以 下 50Hz 或 60Hz 交流 电源 的 自 镇 流 LED 模块 。 

@) GB/T 24824 一 2009 《普通 照明 用 LED 模块 测试 方法 》 

该 标准 主要 参照 CIE127 : 2007 标准 ， 其 检测 方法 重点 是 : 监测 被 测 LED 模 
块 指定 温度 测量 点 温度 的 要 求 。 因为 其 他 光源 在 保证 电源 稳定 的 前 提 下 ， 保证 
光源 的 环境 温度 的 稳定 ， 就 能 得 到 良好 的 检测 结果 的 重复 性 。 但 是 ，LED 仅 保 
证 环境 温度 稳定 是 无 法 得 到 良好 的 检测 结果 的 重复 性 ， 因 此 对 温度 测量 点 温度 
提出 了 要 求 。 

对 于 光 、 色 、 电 性 能 参数 检测 方法 ， 标 准 规定 : 试验 或 测量 时 LED 模块 应 
工作 在 热平衡 状态 下 ， 在 监视 环境 温度 的 同时 ， 最 好 能 监视 LED 模块 自身 的 工 
作 温 度 ， 以 保证 试验 的 可 复 现 性 。 如 可 能 监测 LED 模块 结 电压 ， 则 应 首选 监测 
结 电 压 。 否 则 ， 应 监测 LED 模块 指定 温度 测量 点 的 温度 。 由 此 可 见 ， 监 测 结 
压 是 首选 。 

工作 时 需要 外 加 散热 需 (包括 主动 制冷 ) 时 ， 应 监视 和 控制 LED 模块 自身 
的 温度 ， 因 为 LED 的 热 沉 与 散热 器 的 接触 面 不 可 能 很 好 地 保持 热 阻 一 致 ， 所 以 
监视 和 控制 LED 模块 自身 的 温度 ， 6 保证 检测 重 现 性 。 采 用 监视 和 控制 LED 
模块 自身 的 结 温 来 进行 检测 ， 即 监视 结 电压 的 条 件 下 来 测量 光 、 色 、 电 性 能 参 
。86 . 








数 是 保证 检测 重 现 性 的 首选 方案 。 

G@) GB/T 24827 一 2009 《道路 与 街路 照明 灯具 性 能 要 求 》 

该 标准 规定 了 使 用 电源 电压 不 超过 1000V 的 气体 放电 灯 及 LED 为 光源 的 
道路 与 街路 照明 灯具 的 性 能 要 求 。 道 路 与 街路 照明 灯具 的 使 用 场所 是 城市 道 
路 与 街路 。 制 定 该 标准 的 目的 是 指导 道路 与 街路 照明 灯具 的 设计 、 生 产 及 运 
用 ,使 道路 与 街路 照明 灯具 在 满足 灯具 安全 要 求 的 前 提 下 ， 进 一 步 达 到 道路 
与 街路 照明 光度 性 能 、 电 和 机 械 性 能 及 能 效 方面 的 要 求 。 该 标准 不 覆盖 隧道 
照明 灯具 。 





七 、 中 国 台 湾 地 区 


“CNS” 是 中 国 台湾 地 区 实行 的 自愿 地 区 标准 的 简称 ， 由 中 国 台湾 地 区 “经 
济 部 标准 检验 局 ”主管 并 办 理 ， 表 2-11 给 出 了 中 国 台湾 地 区 LED 照明 标准 的 制 
定 和 发 布 情况 。 





表 2-11 中 国 台湾 地 区 LED 照明 相关 标准 




























































































标 准 号 标准 名 称 
CNS 15174 LED 模 组 之 交 直 流 电源 电子 式 控制 装置 性 能 要 求 
CNS 15247 照明 用 发 光 二 极 管 元 件 与 模 组 之 一 般 寿 命 试验 方法 
CNS 15248 发 光 二 极 管 元 件 之 热 阻 测量 方法 
CNS 15429 发 光 二 极 管 元 件 之 光学 与 电 性 测量 方法 
CNS 15250 发 光 二 极 管 模 组 之 光学 与 电 性 测量 方法 
CNS 15233 发 光 二 极 管道 路 照明 灯具 
CNS 15357 般 照 明 用 LED 模 组 安全 要 求 
草案 发 光 二 极 管 T- Bar 灯具 标准 草案 
草案 发 光 二 极 管 元 件 之 ESD 测试 方法 标准 草案 
草案 驱动 器 内 藏 式 LED 光源 (一 般 照明 用 ) 性 能 要 求 
草案 交流 发 光 二 极 管 组 件 之 旋光 性 与 电 性 测量 方法 
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了 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


QD CNS 15174《LED 模 组 的 交 直 流 电源 电子 式 控制 装置 性 能 要 求 》 

该 标准 适用 于 250V 以 下 的 直流 及 以 频率 为 60Hz (输出 频率 可 与 供电 频 
率 有 差异 ) 、 电 压 在 1000V 以 下 的 交流 电 供 电 ， 搭 配 符合 IEC 62031 的 LED 
模 组 的 电子 式 控制 装置 。 本 标准 所 规定 的 LED 模 组 用 控制 装置 ， 设 计 为 供 
应 定 电压 或 定 电流 ， 非 纯 定 电压 及 电流 的 型 式 也 适用 本 标准 。 本 标准 对 相关 
术语 、 型 式 试验 的 一 般 性 规定 、 分 类 、 标 志 、 输 出 电压 及 电流 、 总 电路 功 
率 、 电 路 功率 因数 、 供 电 电流 、 阻 抗 、 异 和 常 条 件 下 操作 试验 及 耐久 性 进行 了 
规定 。 

@ CNS 15247《 照 明 用 发 光 二 极 管 元 件 与 模 组 之 一 般 寿命 试验 方法 》 

该 标准 规定 了 照明 用 发 光 二 极 管 元 件 及 模 组 之 一 般 寿命 试验 方法 ， 对 LED 
光电 特性 的 测量 条 件 、 相 关注 意 事项 、 测 量 仪器 与 装置 、 一 般 寿命 试验 方法 进 
行 了 规定 。 

@) CNS 15248 《发 光 二 极 管 元 件 之 热 阻 测量 方法 》 

该 标准 发 布 于 1998 年 1 月 ， 对 于 热 稳 定 状态 、 测 量 仪器 与 装置 、 注 意 事项 、 
热 特 性 的 测量 进行 了 规定 。 

@ CNS 15429 《发 光 二 极 管 元 件 之 光学 与 电 性 测量 方法 》 

该 标准 规定 了 发 光 二 极 管 元 件 的 电 性 与 光学 特性 测量 方法 。 对 相关 术语 、 
测量 条 件 、 测 量 仪器 与 装置 、 电 性 及 光学 特性 的 测量 做 出 了 规定 。 

@) CNS 15250 《发 光 二 极 管 模 组 之 光学 与 电 性 测量 方法 》 

该 标准 于 1998 年 1 月 发 布 ， 对 相关 术语 、 测 量 条 件 、 测 量 仪器 与 装置 、 电 
性 及 光学 特性 测量 进行 了 规定 。 

@ CNS 15233 《发 光 二 极 管道 路 照明 灯具 》 

该 标准 适用 于 户外 使 用 ， 以 发 光 二 极 管 为 光源 的 道路 照明 灯具 。 本 标准 
对 相关 术语 、 测 量 条 件 、 特 性 要 求 、 试 验方 法 等 方面 进行 了 规定 ， 涉 及 绝缘 
电阻 、 绝 缘 耐 电压 、 枯 化 点 灯 、 基 本 特性 (功率 因数 、 总 电路 功率 、 各 次 
谐 波 与 总 谐 波 失真 、 色 温 )、 配 光 特 性 、 电 压 变动 率 、 温 度 循环 、 开 关 、 耐 
久 性 、 耐 湿 开 关 、 突 波 保 护 、 电 磁 噪 声 、 防 人 尘 防水 、 风 洞 试验 、 振 动 试验 以 
及 标志 等 。 

(DD《 发 光 二 极 管 T-Bar 灯具 标准 草案 》 

该 草案 适用 于 办 公 室 环境 使 用 的 发 光 二 极 管 T- Bar 灯具， 包含 其 控制 装置 、 
散热 装置 、 光 学 元 件 及 相关 机 械 结构 。 

(@ 《发 光 二 极 管 元 件 之 ESD 测试 方法 标准 草案 》 

该 草案 于 2009 年 2 月 发 布 ， 对 静电 耐 受 电压 测试 、 人 体 放 电 模 式 ESD ( 静 
电 释放 ) 测试 、 机 器 放电 模式 ESD 测试 、 注 意 事项 、LED 元 件 的 ESD 耐 受 电压 
判定 依据 等 进行 了 规定 。 









































Q@ 《驱动 器 内 藏 式 LED 光源 〈 一 般 照 明 用 ) 性 能 要 求 》 

te 
性 能 要 求 ， 包 含 试验 方法 及 必要 的 试验 条 件 。 这 种 光源 适用 于 家 庭 或 类 似 的 
一 般 照 明 场 合 ， 并 具有 以 下 特性 : 额定 功率 在 60W 以 下 ; 额定 交流 (或 直 
流 ) 电源 电压 在 250V 以 下 ; 灯 帽 符合 还 C 62560 或 CNS 10902。 标准 的 要 
求 针 对 型 式 试 验 ， 不 涵盖 用 于 产生 色光 ( 非 白 光 ) 的 驱动 器 内 藏 式 LED 光 
源 及 OLED。 全 产品 测试 及 逐 批 测试 的 建议 方法 还 在 研究 中 。 安 全 性 应 符合 
IEC 52560 、IEC 60968 或 IEC 61195 的 要 求 。 该 标准 对 相关 术语 、 
寸 、 实 验 条 件 、 光 源 消耗 功率 、 光 通 量 、 色 温 及 显 色 性 、 光 源 寿命 等 进 
规定 。 

(0 CNS 15357《 一 般 照 明 用 LED 模 组 安全 要 求 》 

该 标准 对 LED 光源 模 组 的 构造 、 防 止 触电 、 绝 缘 及 耐 燃 等 安全 要 求 及 试验 
方法 进行 了 规定 。 


八 、 国 内 外 典型 半导体 照明 产品 性 能 指标 要 求 对 比 


结合 以 上 分 区 域 的 标准 制定 情况 ， 对 国际 标准 体系 、 美 国标 准 体系 和 中 国 
标准 体系 进行 对 比 可 见 ， 国 际 标准 和 美国 标准 更 多 关注 术语 定义 类 、 测 试 方法 
类 基础 标准 工作 ， 同 时 美国 在 以 ASSIST 推荐 为 主 的 产品 应 用 评价 上 开展 工作 较 
多 。 对 于 LED 照明 这 种 新 型 照明 产品 而 言 ， 基 础 类 标准 研究 工作 和 规定 是 极 有 
必要 ， 也 需要 投入 更 多 气力 去 开展 ， 基 础 类 标准 体系 的 完善 也 是 对 产品 性 能 进 
行 更 合理 和 一 致 性 评估 的 前 提 和 条件。 国际 上 上， 从 IEC 标准 的 制定 来 看 ，IEC 将 
LED 术语 和 定义 的 标准 制定 作为 工作 重点 之 一 ， 以 保证 后 续 包 括 LED 灯 、LED 
灯具 等 产品 标准 在 规定 上 协调 一 致 ， 同 时 ，IEC 也 在 向 CIE 就 LED 术语 和 定义 
征求 意见 和 建议 ， 并 进行 相关 讨论 确认 。 

涉及 产品 的 性 能 要 求 ， 中 国 作为 半导体 照明 产品 的 生产 大 国 ， 也 在 陆续 以 
标准 和 规范 的 形式 出 台 相 应 的 规定 ， 以 下 针对 不 同 产品 类 型 对 国际 、 美 国 和 中 
国 的 不 同 规定 作对 比 说 明 。 


1. 自 镇 流 (整体 式 ) LED 灯 性 能 要 求 对 比 说 明 


ECZPAS 62612: 2009《 普 通 照明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 》、 能 源 之 星 整 
体式 灯 项 目 要 求 、GB/T 24908 一 2010 《普通 照明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 》 分 
别 对 自 镇 流 ( 整 体式 ) LED 灯 的 性 能 要 求 进行 了 规定 ，3 个 标准 的 主要 技术 要 
求 和 指标 规定 对 比 情况 见 表 2-12。 
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表 2-12 自 镇 流 ( 整 体式) LED 灯 性 能 要 求 指标 对 比 














IEC/PAS 62612 《普通 照明 镇 流 
LED 灯 性 能 要 求 》 














能 源 之 星 项 目 要 求 : 整体 式 灯 V1. 1 
4) 灯 的 通用 要 求 
































GBZT 24908《 普 通 照 明 用 自 镇 流 LED 灯 性 





能 要 求 》 








额定 功率 不 超过 60W; 





额定 功率 60W 以 下 ; 





范围 和 类 别 额定 电压 不 超过 ACADC250V; 仅 适用 于 整体 式 LED 灯 额定 电压 ACADC250V 及 以 下 ; 
灯头 符合 IEC 62560 要 求 灯头 符合 GU10 ，E27，B22 ，E14 
在 额定 电压 的 92% ~ 106% 燃点 ， 环 | ”操作 电压 : 
























































































































































操作 要 求 境 空气 温度 为 - 10 ~ 40% ， 要 求 在 符 | ”在 额定 标 称 交流 电压 120V、240V 或 
合 下 C 60598-1 标准 的 灯具 内 燃点 277V， 或 者 交流 或 者 直流 12V、24V 
产品 和 包装 上 : 
额定 光 通 量 ;颜色 代码 ;额定 寿命 
和 额定 光 通 维持 率 因子 。 
ha 包含 : 保质 期 、 产 品 包装 语言 、 控 制 和 
技术 规格 书 或 宣传 页 上 : 本 的 
李 使 用 装置 的 不 兼容 性 、 可 调 灯 、 仅 在 低压 
标志 额定 光 通 量 ; 颜色 代码 ;额定 寿命 
ee 电路 使 用 的 MR-16 LED 灯 、 非 标准 灯 、 产 
和 额定 光 通 维持 率 因 子 ; 与 额定 寿命 二 
等 交 Pe 、 己 姑 标 怀念 、 尘 已 
相关 的 失效 率 ， 光 通 维持 率 分 类 ; 包 | 吕 
含 允许 类 别 的 额定 相关 色温 ;额定 显 
色 指数 
a LED 灯 不 应 超过 被 蔡 换 灯具 的 尺寸 








( 见 IEC 60630 ) 








NA 


4 党 并 了 古 坟 明 当 堵 二 未 估 


六 击 到 





.I6: 











GB 24906 一 2010 《普通 照明 用 50V 以 上 自 
























































安全 要 求 满足 ANSI/UL 1993 一 2009 
镇 流 LED 灯 安全 要 求 》 
电磁 兼容 要 求 符合 FCC 47 CFR Partl5 GB 17625. 1 
初始 灯 功 率 不 超过 标 称 功 率 的 15% +15% 或 上 0.5 双 
< 和 5$W: 不 要 求 最 低 功 率 因数 ; 
功率 因数 不 比 标 称 值 低 0. 05 
>5W: 功率 因数 必须 大 于 或 等 于 0.70 
初始 光 通 量 不 低 于 标 称 值 的 90% 不 低 于 标 称 值 的 90% 
等 级 I 
RR/RZ/RL: 60(1 ~5W)/65 (6 ~ 10W)/65 
(11 ~25W)/60( =26W) RB/RN/RD:55(1 ~ 
性 人 
性 能 5W)/60(6 ~10W)/60(11 ~25W)/55( >26W) 
等 级 本 
RR/RZ/RL: 50 (1 ~ 5W)/55 (6 ~ 10W )/55 
光 效 (11~25W)/50 (=26W) RB/RN/RD:45 (1 ~ 
SW)/50(6 ~10W)/50(11 ~25W)/45( =26W) 
等 级 亚 
RR/RZ/RL: 40(1 ~ 5W)/45 (6 ~ 10W)/45 
(11~ 25W)/40 (=26W) RB/RN/RD:35 (1~ 
SW)/40(6 ~10W)/40(11 ~25W)/35( =26W) 
带 包 灯 的 初始 光 效 不 低 于 上 述 的 80% 
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而 i] IEC/PAS 62612 《普通 照明 用 自 镇 流 能 源 之 星 项 目 要求 : 整体 式 灯 V1. 1 GB/T 24908《 普 通 照 明 用 自 镇 流 LED 灯 性 
站 
LED 灯 性 能 要 求 》 4) 灯 的 通用 要 求 能 要 求 》 
灯 必 须 符合 下 列 与 7 步 色 度 坐标 和 色 品 
容 差 相符 合 的 相关 色温 (CCT) 数值 中 的 
一 个 : 
本 本 色调 /符号 / 色 坐 标 / 相 关 色 温 等 同 传统 照明 产 
额定 相关 色温 应 为 以 下 6 种 之 一 : | | 标 称 | 目标 CCT | 目标 Duv ( 深 || I 
: 品 2700/3000/3500/4000/5000/6500K， 
ea 2700K 、3000K、3500K 、4000K 、5000K 或 CCT 及 偏差 紫外 ) 及 偏差 a 本 
相关 色温 /颜色 S600 制造 商 可 根据 用 户 要 求 制造 费 标准 颜色 
坐标 / 色 品 容 差 2700K 2725 +145 | 0.000 +0.006 | | 灯 ， 但 应 给 出 非 标准 颜色 色 品 坐标 目标 值 和 
证 能 | ”| “把 机 内 相关 色温 测试 结果 表达 成 为 8 2 2 ， ea 。 
ee 种 分 类 中 的 1 个 ， 给 出 允许 范围 分 类 3000K | 3045#175 | 0.000 #0.006 | | y) ee 四 
3500K | 3465+ 上 245 |0.000+0.006 
4000K | 3985+275 |0.001+0.006 
最 小 光 通 维持 率 测试 间隔 (6000h) 中 的 
颜色 维持 率 色 度 变化 应 不 超过 CIE 1976 (u,v) 图 
的 0.007 
显 色 指数 初始 显 色 指数 不 得 比 额定 值 低 5 最 低 Ra 为 80 ， 此 外 ，R9 数值 应 大 于 0 80， 初 始 值 不 低 于 此 值 3 个 数值 
3000h =92% 
a 按照 25% 额定 寿命 处 (最 大 6000h 
维持 oo 安 照 25% 额定 寿命 处 (最 ) =88% 
一 的 光 通 维持 率 分 为 5 类 : Cat A ~ Cat 
率 | 70% 额定 寿命 =70% 
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C6: 


综合 光 通 维持 率 和 内 置 电 子 镇 流 器 ee 
寿命 的 寿命 结果 三 23000h (LM50 判定 失效 ) 
温度 循环 冲击 测试 和 0 试 
(30s 点 灯 /30s 关 灯 ， 在 标 称 寿命 各 
半 的 时 间 内 重复 ); 在 te 
时 入 试验 /开关 试验 30s 点 灯 /30s 关 灯 : 
耐久 试验 /开关 试验 445 所 环境 温度 下 燃点 25% 额定 寿命 灯 关 灯 
(最 大 6000h) ， 然 后 冷却 至 室温 ， 灯 
应 能 至 少 亮 15min 
产品 包装 必须 明确 指出 灯 是 否 可 以 调 光 。 
生产 商 必须 维持 提供 调 光 兼容 性 信息 的 网 
调 光 页 。 必 须 明 确 调 光 灯 在 最 大 功率 处 的 最 小 
光 效 、 光 输出 、 相 关 色 温 、 显 色 指 数 和 功 
从 购买 之 日 起 3 年 内 提供 灯 、 和 覆盖 材料 
质量 保证 
质量 保 i 的 维修 或 者 替换 
允许 的 灯头 必须 符合 ANSI 
最 低 操作 温度 -20% 或 者 更 低 
LED 操作 频率 三 120Hz 
保 声 A 类 声音 等 级 
电源 应 符合 IEEE C 62. 41 一 1991，A 类 
瞬时 保护 操作 。 线 间 瞬 时 值 应 包含 共 模 和 差 模 的 7 

















次 1000kHz、2. 5kV 级 的 环形 波 
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全 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 





IEC/PAS 62612 《普通 照明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 》 参 照 制造 商 提 供 的 
各 项 参数 的 额定 或 标 称 数值 ， 对 光 通 量 、 光 效 、 相 关 色 温 等 各 项 性 能 参数 进行 
了 规定 ， 同 时 以 不 同等 级 类 别 的 形式 给 出 了 光 通 维持 率 的 要 求 。 作 为 替代 型 照 
明 产 品 ， 要 求 “LED 灯 不 应 超过 被 替换 灯具 的 尺寸 ”。 

能 源 之 星 项 目 要 求 的 这 一 部 分 规定 了 各 种 整体 式 LED 灯 都 适用 的 条 款 要 求 ， 
同时 还 针对 不 同类 型 照明 灯 进 行 了 分 类 的 技术 指标 的 规定 。 其 所 涉及 调 光 、 质 
量 保证 、 噪 声 等 方面 的 要 求 ， 在 得 到 合理 评估 和 控制 的 前 提 下 ， 将 极 大 地 方便 
消费 者 的 选择 和 使 用 。 

与 EC/PAS 62612 不 同 ，GB/T 24908《 普 通 照 明 用 自 镇 流 LED 灯 性 能 
求 》 结 合 中 国产 品 性 能 标准 的 实际 情况 ， 针 对 光 效 、 光 通 维持 率 等 参数 给 出 了 
具体 的 指标 要 求 ， 同 时 ， 光 效 分 为 3 个 不 同等 级 。 


2. 反射 型 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 对 比 说 明 


目前 ， 国 家 标准 《反射 型 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 》 已 通过 审定 会 ， 并 处 于 
报批 阶段 ， 其 制定 借鉴 了 《半导体 照明 产品 技术 要 求 (2010)》 和 反射 型 自 镇 流 
LED 灯 的 中 国 节能 认证 技术 规范 CQC 3129 一 2010《 反 射 型 自 镇 流 LED 灯节 能 认 
证 技术 规范 》， 并 结合 产品 的 性 能 评价 作 了 补充 ， 包 括 早期 失效 、 适 用 环境 温度 
等 要 求 。 

本 部 分 主要 针对 反射 型 自 镇 流 LED 灯 做 能 源 之 星 项 目 技术 要 求 (方向 照明 
灯 ) 和 中 国 节能 认证 技术 要 求 之 间 的 比较 ， 两 者 的 主要 技术 要 求 和 指标 规定 对 
比 情 况 见 表 2-13。 


3. LED 简 灯 性 能 要 求 对 比 说 明 


国家 标准 《LED 简 灯 性 能 要 求 》 也 已 处 于 报批 阶段 ， 该 标准 中 针对 LED 简 
灯 的 技术 指标 要 求 主要 以 符合 标 称 值 或 以 等 级 的 形式 给 出 ， 基 本 不 涉及 具体 的 
参数 规定 。 因 此 本 部 分 主要 针对 LED 简 灯 做 能 源 之 星 项 目 技术 要 求 和 中 国 节 能 
认证 技术 要 求 CQC 3128 一 2010 《LED 简 灯 节能 认证 技术 规范 》 之 间 的 比较 ， 两 
者 的 主要 技术 要 求 和 指标 规定 对 比 情况 见 表 2-14。 
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能 源 之 星 项 目 要 求 : 整体 式 灯 V1.17C) 定 





表 2-13 反射 型 自 镇 流 LED 灯 性 能 要 求 指标 对 比 























































































































































































































项 目 向 灯 CQC 3129 一 2010《 反 射 型 自 镇 流 LED 灯节 能 认证 技术 规范 》 
名 
额定 功率 60W 以 下 ; 
MR16，PAR16，PAR20，PAR30S ( 短 颈 ) ， 
适用 范围 额定 电压 AC 220V 50Hz; 
PAR30L (长 颈 ) ，PAR38 
灯头 符合 CB 24906 要 求 
初始 光 通 量 应 不 低 于 额定 光 通 量 的 90% ， 不 高 于 额定 光 通 量 的 120% 。 
反射 型 自 镇 流 LED 灯 的 初始 光 通 量 应 不 低 于 以 下 要 求 : 
规格 最 低 值 /Im 
光 通 量 被 替代 灯 功 率 x 10 
PAR20 300 
PAR30 480 
PAR38 640 
光 人 
初始 光 间 于 /(lIm/W 
电 灯 直 径 <20mm: 40Im/W 初始 光 效应 不 低 于 /I 2 
光 效 额定 CCT<3500K 3500K < 额定 CCT<6500K 
性 灯 直 径 >20mm: 45lm/W 
55 62 
能 
要 灯 必 须 符合 下 列 与 7 步 色 度 坐 标 和 色 品 容 差 额定 相关 色温 目标 相关 色温 目标 Duv 及 其 容 差 
求 相符 合 的 相关 色温 数值 中 的 一 个 : 2700K 2725 +145 0. 000 +0. 006 
- - 3000K 3045 +175 0. 000 +0. 006 
标 称 目标 CCT 目标 Duv 3500K 3465 +245 0. 000 £0. 006 
初始 色 度 COT 及 偏差 及 偏差 4000K 3985 +275 0. 001 +0. 006 
2700K 2725 +145 | 0. 000 上 0. 006 4500K 4503 +243 0. 001 +0. 006 
3000K 3045 +175 | 0. 000 上 0. 006 5000K 5028 + 283 0. 002 +0. 006 
3500K 3465 +245 | 0. 000 上 0. 006 5700K 5665 +355 0. 002 +0. 006 
4000K 3985 +275 | 0. 001 + 上 0. 006 6500K 6530 +510 0. 003 + 上 0. 006 
初始 显 色 指数 最 低 Ra 为 80 ， 此 外 ，R9 数值 应 大 于 0 不 低 于 85 
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能 源 之 星 项 目 要 求 : 整体 式 灯 V1.17C) 定 































































































































































































项 目 向 灯 CQC 3129 一 2010《 反 射 型 自 镇 流 LED 灯节 能 认证 技术 规范 》 
25000h 达 709% 3000h 不 应 低 于 96% ; 6000h 不 应 低 于 92% ; 
光 通 维持 率 加 
6000h 不 应 低 于 91. 8% 10000h 不 应 低 于 86% 
显 色 指 数 稳定 性 3000h 的 显 色 指数 相对 于 初始 显 色 指数 的 衰减 应 不 超过 3 
反射 型 自 镇 流 LED 灯 的 光束 角 应 不 大 于 60"， 中 心 光 强 的 最 低 要 求 见 下 表 : 
PAR20 
初始 光 通 量 /lm 
300 350 400 500 
10 1922 2239 2601 3478 
20 894 1042 1210 1618 
光束 (°) 30 494 578 671 898 - 
40 328 382 444 593 
50 258 301 350 468 
60 243 283 329 440 
PAR30 
初始 光 通 量 /lm 
400 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 
10 | 4371 | 5549 | 7760 | 9561 |12786 |15289 |22686 
20 1893 | 2403 | 3360 | 4140 | 5536 | 6620 | 9823 
光 光束 (°) 30 977 | 1240 | 1734 | 2137 | 2858 | 3417 | 5070 
电 中 心 光 强 见 http: A//www. drintl. com/ htmlemail/ Energ- 40 | 601 | 763 | 1067 | 1315 | 1758 | 2103 | 3120 
性 和 光束 角 ystar/ Dec09/ ESIntLampCenterBeamTool. zip 50 441 | 560 | 783 | 964 | 1290 | 1542 | 2288 
60 386 | 489 | 685 | 843 | 1128 | 1349 | 2001 
央 PAR38 
> 初始 光 通 量 /lm 
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650 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 





10 | 8922 |10544|13245 |15191|20311 25199 |29575 





20 |3647 | 4310 | 5414 | 6210 | 8303 |10301 |12090 








光束 角 (°) 30 | 1777 | 2100 | 2638 | 3026 | 4046 | 5020 | 5891 

















40 | 1032 | 1220 | 1533 | 1758 | 2350 | 2916 | 3423 





50 715 | 845 | 1061 | 1217 | 1628 | 2020 | 2370 























60 590 | 698 | 876 | 1005 | 1334 | 1667 | 1957 


























注 : 其 他 光束 角 和 初始 光 通 量 的 LED 照明 产品 的 中 心 光 强 最 低 
值 可 根据 上 表 采 用 线性 插值 计算 。 






























































功率 应 不 超过 额定 值 的 10% 

<5W: 不 要 求 最 低 功率 因数 ; _ 
功率 因数 立 不 低 于 0.70， 其 实际 功率 因数 不 得 比 标 称 值 低 0. 05 
功率 因数 pn 应 不 低 际 功率 因数 不 得 比 标 称 值 低 
寿命 平均 寿命 应 不 低 于 30000h 








颜色 空间 一 致 性 

















的 来 自 CE 1976 (u ，v) 图 加 权 














点 色 度 变化 不 应 超过 0. 006 










































































适用 工作 条 件 要 求 反射 型 自 镇 流 LED 灯 在 90% ~ 110% 祝 定 电压 范围 内 应 能 正常 工作 
最 大 灯 直 径 i 

最 大 整体 长 度 不 超过 目标 灯具 的 最 大 整体 长 度 
快速 循环 应 力 测试 2min 开 ，2min 关 。 





最 少 L70 寿命 内 每 2h 循环 一 次 
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表 2-14 LED 简 灯 性 能 要 求 指标 对 比 








































































































































































































































































































项 日 能 源 之 星 项 目 要 求 : 灯具 V1.0 与 简 灯 相关 的 指标 CQC 3128 一 2010 《LED 简 灯 节能 认证 技术 规范 》 
适用 于 家 庭 或 类 似 场 合 使 用 的 ， 采 用 额定 电压 AC 220V， 频 率 50Hz 电源 
适用 范围 方向 性 灯具 和 非 方向 性 灯具 
Es " 供电 的 整体 式 或 LED 控制 装置 分 离 式 LED 简 灯 
电 启动 时 间 在 通电 1s 内 点 亮 (室外 灯具 除外 ) 
本 ee 光源 应 在 通电 lmin 内 达到 稳定 状态 下 光 通 量 的 90% 
性 | 上 升 时 间 | ，. 机 
能 (室外 灯具 除外 ) 
功率 不 应 超过 额定 值 的 10% 
实测 功率 最 低 功率 因数 要 求 
总 灯具 输入 功率 <5W: 实测 功率 <5W =0.50 
功率 因数 宇 0. 5; 
功率 因 妆 5W < 实测 功率 <15W 三 0. 70 
妨 率 因数 | 。 总 灯具 输入 功率 >5WW: 、 和 
民用 : 功率 因数 >0.7， 商 用 : 功率 因数 >0.9 实测 功率 >5W >0. 90 
其 他 要 求 : 实测 功率 因数 不 低 于 标 称 值 0. 05 
加 孔径 <4.5in: 345lm a | 
初始 光 通 量 , _ 应 不 低 于 额定 光 通 量 的 90% ， 不 高 于 额定 光 通 量 的 120% 
孔径 >4.5in: 575lm 
初始 光 效 应 不 低 于 / (lm/W) 
初始 光 效 42Im/W 额定 相关 色温 二 3500K 3500K < 额定 相关 色温 寺 6500K 
60 65 
区 域 光 通 60° 区 域 角 范 围 内 区 域 光 通 最低 达 到 初始 光 通 量 与 LED 简 灯 几何 中 心 垂 直 轴 夹 角 的 60" 区 域内 ， 光 通 量 应 占 总 光 通 量 的 
分 布 的 75% 75% 以 上 
光 和 
寸 于 灯具 、LED 发 光 引 擎 或 采 7U24 灯 座 的 整体 
加 对 于 灯具 、LED 发 光 引 擎 或 采用 GU24 灯 座 的 整体 ee Dem 
性 光 通 维持 率 | 式 LED 灯 : 使 用 0h 和 6000h 时 的 数据 ， 灯 具 应 该 在 


省 抽 孙 对 沼 次 下 不 忆 隐 清州 基 未 硬 
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党 烟 会 





6000h 时 达到 初始 光 通 量 的 以 下 百分比 : 



































































































































































































































6000h 不 低 于 92% 
室内 灯具 : 91. 8% 
室外 灯具 /商业 灯具 : 三 94. 1% 
外 灯具 /商业 灯具 : > 10000h 不 低 于 86% 
仅 针 对 室内 灯具 。 
初始 显 色 灯具 (方向 性 灯具 ) 或 替换 式 LED 发 光 引 擎 或 采用 不 应 低 于 80 
人 全 本 
指数 GU24 灯 座 的 整体 式 LED 灯 ( 非 方 向 性 灯具 ) 应 满足 
或 超过 Ra 二 80 
颜色 维持 率 针对 室内 方向 性 LED 照明 灯具 : 最 初 6000h 燃点 过 
3000h 显 色 指 数 相 对 于 初始 显 色 指数 的 衰减 不 应 高 于 3 
要 求 | 程 中 的 色 度 变化 不 应 超过 CIE 1976 uw，w) 图 的 0.007 的 es 
额定 相关 色温 目标 相关 色温 目标 Duv 及 其 容 差 
仅 针对 室内 灯具 。 2700K 2725 +145 0. 000 上 0. 006 
灯具 (方向 性 灯具 ) 或 替换 式 LED 发 光 引 苟 或 采用 3000K 3045 +175 0. 000 +0. 006 
初始 相关 | 以 下 标 称 相关 色温 的 一 种 : 2700K、3000K、3500K、 
4000K 3985 +275 0. 001 +0. 006 
色温 4000K、5000K 〈 仅 限 商用 ) 。 
灯具 或 替换 起 LED 发 光 引擎 或 采用 GU24 灯 座 的 束 4500K 4503 上 243 0. 001 +0. 006 
体式 LED 灯 应 落 在 对 应 ANSL/NEMA/ANSLG C 5000K 5028 +283 0. 002 +0. 006 
78. 377 一 2008 定义 的 7 步 色 度 坐标 5700K 5665 +355 0. 002 +0. 006 
6500K 6530 +510 0. 003 +0. 006 
颜色 角度 针对 室内 方向 性 LED 照明 灯具 : 在 CIE1976 (u'， 
一 致 性 v) 图 上 包含 在 加 权 平 均 点 的 0. 004 
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项 日 能 源 之 星 项 目 要 求 : 灯具 V1.0 与 简 灯 相关 的 指标 CQC 3128 一 2010 《LED 简 灯 节能 认证 技术 规范 》 
ge 对 光源 寿命 的 要 求 : 
能 要 求 寿命 民用 室内 灯具 : 25000h; 民用 室外 灯具 /商用 灯 不 低 于 3000h 
ee 具 : 35000h 
电源 /驱动 应 满足 FCC (美国 联邦 通信 委员 会 ) 要 求 : 
骚扰 电压 A 类 : 商用 、 工 业 用 或 者 商业 环境 应 符合 GB 17743 的 要 求 
B 类 : 民用 环境 
电磁 兼 
; 比 涉 由 沪 
容 性 能 应 符合 GB 17625. 1 的 要 求 
求 ~ 
的 要 求 镇 流 器 /驱动 应 符合 EEE C 62.41 一 1991，A 类 操 
瞬时 保护 | 作 。 线 间 瞬 时 值 应 包含 共 模 和 差 模 的 7 次 1000kHz、 
2.5kV 级 的 环形 波 
LED 简 灯 在 90% ~110% 额 定 电压 范围 内 应 能 正常 工作 ; LED 简 灯 应 满 
适用 工作 条 件 室外 灯具 最 低 操 作 温 度 : -18% 或 者 更 低 、 
A Sl 足 具体 使 用 地 的 环境 温度 、 湿 度 和 腐蚀 性 等 其 他 特殊 要 求 
灯具 应 提供 总 光 输 出 范围 100% ~35 和 范围 内 的 连续 
调 光 要 求 村 
如 果 采 用 分 步调 光 ， 应 提供 至 少 2 种 宇 35% 的 独立 
的 光 输 出 ， 且 不 包含 100% 光 输 出 











关闭 状态 功率 消耗 





所 有 的 光源 : 在 关机 状态 不 应 耗 电 





所 有 的 镇 流 器 /驱动 需 达 到 A 类 声音 要 求 〈 室 外 灯 














a 
人 具 除 外 ) 
热学 性 能 要 求 嵌入 式 简 灯 ， 接触 绝缘 ， 气 密 结构 
有 毒物 质 声明 不 应 超过 欧盟 RoHS 2003 指令 
可 共 换 驱动 ; 3 年 
保质 其 








不 可 将 换 的 驱动 ，5 年 











沪 撞 得 对 党 充 辽 不 栋 多 当 箱 二 未 估 








第 -篇 标准 入 三 


条 承 能 源 之 星 项 目 技术 要 求 的 惯例 ， 能 源 之 星 项 目 技术 要 求 涵盖 了 噪声 、 
有 毒物 质 限制 、 质 量 保证 等 信息 ， 有 力 的 控制 和 监督 将 有 效 保护 消费 者 的 利益 
和 权益 。 


4. 非 定向 LED 照明 灯 性 能 要 求 对 比 说 明 


目前 ， 针 对 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 的 节能 认证 工作 也 已 开展 。 本 部 分 对 能 源 
之 星 整 体式 灯 项 目 要 求 中 的 全 方向 照明 灯 部 分 、CQC 3130 一 2011 《普通 照明 用 
非 定 向 自 镇 流 LED 灯节 能 认证 技术 规范 》 对 非 定向 灯 的 性 能 要 求 进行 比较 ， 两 
者 的 主要 技术 要 求 和 指标 规定 对 比 情况 见 表 2-15。 


九 、 国 外 半导体 照明 标准 工作 分 析 及 局 示 


结合 之 前 章节 关于 国际 国内 半导体 照明 标准 制定 和 相关 工作 的 开展 情况 ， 
本 部 分 分 区 域 对 相关 标准 和 工作 的 开展 情况 进行 分 析 说 明 。 


1. IEC 和 CIE 标准 工作 及 相关 活动 


IEC 将 基础 标准 的 研究 制定 工作 作为 工作 的 重点 ， 对 术语 和 定义 类 标准 的 制 
定 工作 尤为 关注 。IEC 在 2007 年 1 月 开始 正 CZTS 62504 《LED 术语 和 定义 》 技 
术 规 范 的 起 草 工作 ， 并 于 2011 年 3 月 发 布 。 术 语 和 定义 的 相关 规定 作为 基础 规 
定 ， 直 接 影响 测试 方法 标准 、 产 品 性 能 标准 和 安全 标准 等 ， 并 对 标准 之 间 的 协 
调 一 致 产生 影响 。 考 虑 这 种 因素 ， 同 时 鉴于 目前 LED 照明 技术 和 生产 技术 的 发 
展 ， 出 现 很 多 难以 归 类 或 明确 类 别 的 产品 ， 因 此 ，IEC 针对 《LED 术语 和 定义 》 
的 修订 工作 较为 关注 , 已 多 次 召开 专家 人 研讨 会 进行 细致 入 微 的 讨论 和 协调 。 同 
时 IEC 也 在 与 CIE 就 术语 和 定义 标准 所 涉及 内 容 进 行 细 化 讨论 和 友好 合作 ， 
争取 实现 此 类 型 基础 标准 的 协调 统一 , 便于 后 续 工 作 的 开展 和 其 他 标准 的 
制定 。 
测试 方法 类 基础 标准 主要 由 CIE 开展 相应 的 工作 ， 其 与 IEC 在 标准 领域 的 
分 工 较为 明确 ，CIE 偏重 测试 方法 类 的 标准 研究 和 制定 工作 ， 涉 及 光学 测试 、 颜 
色 测 试 、 交 分 布 测试 、 光 生物 安全 测试 等 ， 涵 盖 从 芯片 到 封装 等 的 各 级 别 产品 。 
在 安全 和 电气 控制 标准 方面 ，IEC 也 较为 重视 ， 发 布 了 多 个 安全 标准 。 所 发 
布 标准 主要 涉及 包括 灯 和 灯具 在 内 的 替代 型 LED 照明 产品 ， 以 及 与 传统 标准 差 
异 不 大 的 类 别 。 针 对 新 出 现 类 型 的 LED 照明 产品 的 标准 制定 工作 ，IEC 的 态度 
较为 谨慎 和 严谨， 以 保证 高 质量 的 标准 制定 和 发 布 。 
在 性 能 标准 的 研究 和 制定 方面 ,IEC 也 在 开展 部 分 工作 ,包括 分 箱 
(binning) 、LED 模块 的 相关 工作 等 。 受 产品 技术 发 展 速度 的 影响 ，IEC 在 性 
. 101 . 
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能 源 之 星 项 目 要 求 : 整体 式 灯 V1. 1 7A) 


表 2-15 LED 球 泡 灯 性 能 要 求 指标 对 比 
























































































































































项 目 全 方向 灯 《普通 照明 用 非 定向 自 镇 流 LED 灯节 能 认证 技术 规范 (申请 备案 稿 )》 
万 [9] 
额定 卫 紊 60W 以 ; 
适用 灯 类 型 : A,，BT, P,PS, 8, ig . 
适用 范围 额定 电压 AC 220V 50Hz; 
( ANSI C 79. 1—2002) 
灯头 符合 GB 24906 的 要 求 
应 不 低 于 额定 光 通 量 的 90% ， 不 高 于 额定 光 通 量 的 120% 
蔡 代 的 白炽 灯 的 | ja ys 初始 光 通 量 /im | 替代 的 白炽 灯 的 功率 /WW 
本 率 / 友 最 小 初始 光 通 量 /lm 136 15 
" 249 25 
25 200 470 40 
初始 光 35 325 806 60 
通 量 40 450 1055 75 
60 800 1521 100 
75 1100 2452 150 
100 1600 3452 200 
125 2000 了 
150 2600 注 : 当 功 率 不 是 表 中 所 列 数 值 时 ， 根 据 相 邻 的 两 个 数值 
采用 线性 插值 法 计算 最 低 光 通 量 要 求 。 
_- 初始 光 效 / (lm/W) 
标 称 功率 范 Ee 
围 /W 额定 相关 色 B500K < 额定 相 
功率 <10W: 50lm/W 温 大 3500K 关 色 温 短 6500K 
初始 光 效 
功率 =10W: 55lm/W 1~5 55 65 
6 ~25 60 70 
光 
26 ~60 55 65 


麻 对 


























泪 反 各 台 沼 次 下 不 忆 阴 请 放 基 未 硬 
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额定 相关 色 ”| ”目标 相关 色 | _ . 
、 、 目标 Duv 及 其 容 差 
温 /K 温 /K 
2700 2725 +145 0. 000 +0. 006 
3000 3045 +175 0. 000 +0. 006 
初始 色 度 
3500 3465 +245 0. 000 +0. 006 
4000 3985 +275 0. 001 +0. 006 
5000 5028 +283 0. 002 +0. 006 
6500 6530 +510 0. 003 +0. 006 
初始 显 色 二 
指 妆 应 不 低 于 80 
日 
3000h 96% 
光 通 维持 率 | 在 25000h 工作 时 间 内 光 通 维持 率 大 于 70% OU | 22% 
10000h 86% 

显 色 指数 了 要 
3000h 的 显 色 指数 应 不 低 于 80， 相 对 于 初始 显 色 指数 的 衰减 应 不 超过 3 
己 人 1 

颜色 漂移 3000h 内 的 色 度 变化 不 应 超过 0. 004 ，6000h 内 的 色 度 变化 不 应 超过 0.007 
功率 应 不 超过 额定 值 的 10% 
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能 源 之 星 项 求 : 整体 式 灯 V1.1 7A 
. ee ey | 《普通 照明 用 非 定向 自 镇 流 LED 灯节 能 认证 技术 规范 (申请 各 案 稿 )》 



































产品 应 具备 在 0" ~135° 区 域 (垂直 轴 对 
称 ) 具有 分 布 均匀 的 发 光 强 度 (烛光 )。 
在 此 区 域内 任何 角度 的 光 强 分 布 不 得 与 整 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 的 最 大 发 光 角 应 不 小 于 120"， 且 配 光 曲线 应 该 是 轴 向 对 称 的 。 
个 0° ~135° 区 域 的 平均 值 有 超过 20% 的 不 | 对 于 全 配 光 型 非 定 向 自 镇 流 LED 灯 ， 要 求 发 光 角 0° ~270° 区 域内 的 光 强 与 此 区 域内 的 
同 。 至少 有 5% 的 总 光 通 量 必 须 在 | 平均 光 强 偏差 不 超过 20%，270°? ~360° 区 域内 的 光 通 量 应 不 低 于 总 光 通 量 的 5% 
135° ~180° 区 域内 。 分 布 应 在 3 个 垂直 了 
面 (0°* 、45°* 、90° ) ， 垂 直 对 称 分 布 













































































最 大 发 光 角 
和 配 光 
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功率 小 于 等 于 5W 时 ,功率 因数 应 不 低 于 0. 50; 
功率 因数 功率 大 于 5W 时 ,功率 因数 应 不 低 于 0. 70， 
其 实际 功率 因数 不 得 比 标 称 值 低 0. 05 





























燃点 6000h 后 的 光 通 维持 率 最 低 91. 8% ， 
寿命 人 四 额定 
允许 误差 -3% ， 标 称 寿命 25000h 


FF 均 寿命 应 不 低 于 25000h 
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电 | 无 线 电 骚扰 
应 符合 GB 17743 的 要 求 
磁 特性 可 
容 
要 3EEy Dr 
谐 波 电 ; 
求 由 应 符合 GB 17625. 1 的 要 求 
入 
灯 最 大 直径 不 超过 ANSI C 78. 20 一 2003 
中 目标 灯 的 直径 ; 
外 形 尺寸 立 符合 GB/T 7249 的 要 求 





























灯 最 大 周 长 不 超过 ANSI C 78. 20 一 2003 
中 目标 灯 的 最 大 周 长 

















立 符合 正 C 62471 的 要 求 




















最 少 L70 寿命 内 每 2h 循环 一 次 








适用 工作 条 件 在 90% ~110% 额定 电压 范围 内 应 能 正常 工作 
2min 开 ，2min 关 。 
快速 循环 应 力 测 试 mn min 关 
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例 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


能 标准 的 研究 上 投入 力量 较 多 ， 在 实际 的 标准 产 出 上 较为 谨慎 ,不 主张 急 出 标 
准 。 性 能 标准 的 研究 制定 工作 归属 IEC 的 工作 范围 ，CIE 不 涉及 此 方面 工作 。 

针对 LED 照明 产品 的 新 的 特性 和 发 展 需求 ， 正 C 目前 也 在 开展 可 靠 性 测试 
和 评价 的 研究 工作 ， 以 提高 半导体 照明 标准 体系 的 全 面 性 和 有 效 性 。 


2. 日 本 标准 工作 及 相关 活动 


受 长 期 相对 封闭 体系 的 影响 ， 日 本 的 标准 体系 不 同 于 IEC 国际 标准 体系 、 
北美 标准 体系 等 ， 与 这 些 标准 体系 之 间 的 磨合 也 相对 困难 ， 尚 难以 实质 性 地 介 
人 国际 标准 体系 。 目 前 ,日 本 在 标准 方面 的 进展 和 成 果 相 对 较 少 ,但 男 一 方面 ， 
日 本 也 在 积极 协调 各 领域 和 部 门 开 展 相 应 的 改进 工作 。 

在 标准 制定 和 发 布 方面 ， 日 本 于 2010 年 10 月 发 布 了 JEL 801 LED 管 灯 标 
准 ， 该 标准 对 LED 管 灯 的 光 通 量 、 区 域 光 通 等 性 能 指标 进行 了 规定 ， 同 时 ， 该 
标准 还 特别 对 灯 的 插脚 作 了 规定 ， 规 定 灯 为 单 端 工 型 插脚 结构 。 目 前 IEC 也 正 
在 讨论 开展 LED 管 灯 标准 的 研究 制定 工作 ， 暂 时 并 未 将 JEL 801 标准 所 提出 的 工 
型 插脚 结构 的 LED 管 灯 纳 入 讨论 范围 。 

在 标准 相关 体系 的 建设 上 ， 日 本 意识 到 由 于 起 步 晚 、 国 力 小 等 状况 所 带 来 
的 标准 进展 缓慢 、 缺 乏 照明 相关 技术 机 构 的 现状 ， 积 极致 力 于 此 方面 的 改善 工 
作 。 在 标准 工作 方面 ， 日 本 指定 MIT- EF 从 事 相 关 的 研究 和 开发 工作 ， 同 时 ， 在 
技术 机 构 的 建设 上 ， 日 本 指定 相关 政府 机 构 开 始 建立 国家 级 照明 实验 室 ， 从 政 
府 层面 积极 引导 和 支持 照明 技术 机 构 和 标准 工作 的 开展 。 

3. 欧盟 标准 工作 及 相关 活动 

受 标准 制定 、 开 发 的 基本 成 员 单位 和 国际 范围 内 大 型 照明 企业 等 因素 的 影 
响 ， 在 标准 的 制定 和 开发 上 ， 欧 盟 的 标准 体系 与 IEC 标准 体系 的 相似 度 较 大 ， 
对 IEC 标准 的 开发 和 制定 也 有 和 较 大 的 影响 。 同 时， 欧盟 发 布 欧 盟 体系 法 规 、 指 
令 进 行 产 品 市 场 的 规范 。 

欧盟 地 区 的 大 型 照明 企业 在 技术 研发 上 实力 较 强 ， 但 受 企 业 自 身 利益 和 
市 场 利益 的 影响 和 左右 ， 企 业 之 间 的 相互 协调 较为 困难 ， 不 能 形成 合力 。 这 
种 状况 和 影响 对 目前 LED 照明 这 种 新 兴 的 标准 体系 吸 待 完善 的 产品 尤为 
明显 。 

4. 北美 标准 工作 及 相关 活动 

美国 DOE 和 EPA 是 关注 于 LED 照明 研究 与 标准 工作 的 两 大 政府 部 门 ， 一 贯 
关注 和 大 基金 资助 于 标准 的 基础 体系 建设 ， 并 致力 于 相应 的 研究 工作 。 

DOE 资助 ANSI、NIST 、 西 北 太 平 洋 国家 实验 室 等 技术 机 构 开 展 标准 研究 制 
. 106 . 



































第 -篇 标准 篇 例 


定 工 作 ，EPA 也 在 基础 研究 、 测 试 方法 研究 等 方面 与 照明 技术 机 构 合作 ， 投 入 
较 大 的 人 力 和 物力 ， 这 些 工作 主要 由 国家 技术 机 构 执行 并 发 挥 重 要 作用 ， 同 时 ， 
技术 机 构 组 织 行业 进行 研讨 ， 这 种 模式 的 优势 在 于 工作 效率 高 、 产 出 标准 或 技 
术 文 件 的 质量 较 高 、 争 议 较 少 。 美 国 率先 所 发 布 的 LM79 和 LM80 两 项 标准 在 半 
导体 照明 领域 内 引发 了 较 大 的 影响 ,美国 新 近 所 发 布 的 TM21 标准 也 在 半导体 照 
明 领 域 引发 了 较 大 的 关注 和 讨论 。 目 前 ,美国 政府 也 在 积极 支持 相关 照明 技术 
研究 机 构 开 展 半 导体 照明 产品 可 靠 性 评估 这 一 研究 课题 。 


5. 国外 半导体 照明 标准 工作 对 中 国 的 启示 


我 国 目前 的 全 国 照明 电器 标准 化 委员 会 及 其 分 委 秘 书 处 在 设置 上 较为 合理 ， 
分 委 秘 书 处 主要 挂靠 国有 研究 机 构 ， 这 种 设置 有 利于 研究 和 标准 工作 的 开展 和 
顺利 实施 。 目 前 ， 我 国 半 导体 照明 安全 标准 的 建设 与 正 C 标准 保持 一 致 ， 所 产 
出 性 能 规定 首先 以 技术 要 求 /规范 的 形式 发 布 ， 并 通过 实践 的 考核 顺利 升级 为 国 
家 标准 ， 这 项 工作 也 引起 了 美国 政府 机 构 的 重视 ， 目 前 ， 作 为 具体 实施 单位 的 
技术 机 构 国 家 电光 源 质量 监督 检验 中 心 (北京 ) 也 与 美国 相关 政府 机 构建 立 了 
持续 化 的 合作 机 制 。 但 另 一 方面 ,我国 在 标准 建设 方面 ， 尚 存在 研究 财力 和 技 
术 实 力 的 问题 。 

1) 目前 的 标准 研究 和 开发 工作 主要 由 技术 机 构 自身 投入 ， 缺 乏 政府 等 相关 
机 构 在 资金 方面 的 投入 和 支持 ， 资 金 实力 上 相对 单薄 ; 

2) 我 国 LED 技术 水 平 相对 落后 ， 存 在 众多 小 规模 企业 ， 受 企业 各 目 利益 因 
素 葛 毕 ， 难 以 形成 合力 、 对 标准 影响 较 多 ， 致 使 标准 成 果 在 水 平 上 相对 不 高 。 

鉴于 以 上 因素 考虑 ， 结 合 国外 标准 工作 的 现状 和 其 他 区 域 的 经 验 ， 建 议 我 
国 今后 在 标准 及 相关 工作 方面 开展 如 下 工作 : 

1) 基础 标准 和 测试 方法 类 标准 的 研究 工作 不 能 为 企业 带 来 直接 的 经 济 利 
益 , 但 同时 又 需要 较 大 的 人 力 和 物力 的 投入 ， 因 此 ， 建 议政 府 等 相关 机 构 可 以 
在 今后 继续 关注 并 加 大 资金 的 支持 力度 ， 支 持 相 应 技术 研究 机 构 顺 利 开展 工作 ， 
多 出 成 果 、 出 好 成 果 ; 

2) 积极 学 习 国 外 其 他 机 构 和 专家 的 优势 经 验 ， 重视 并 加 强 我 国 在 基础 类 标 
准 上 的 投入 ,包括 术 语 和 定义 、 测 试 方法 、 评 价 方法 等 ， 以 夯实 我 国 半导体 照 
明 标准 体系 的 基础 ; 

3) 安全 标准 建议 继续 与 IEC 标准 保持 一 致 。 在 性 能 标准 方面 ， 针 对 目前 半 
导体 照明 产品 技术 水 平 尚 不 成 熟 稳定 、 难 以 制定 并 发 布 相 应 性 能 标准 以 规范 产 
品 性 能 的 现状 ， 建 议 结合 产品 的 技术 发 展 、 我 国产 品 特性 、 产 品 应 用 及 市 场 发 
展 的 实际 状况 ， 继 续 适 时 制定 、 发 布 、 修 订 相 应 的 产品 性 能 规范 ， 并 在 时 机 成 
熟 的 时 候 ， 适 时 向 标准 转化 ; 
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4) 考虑 半导体 照明 发 展 的 新 特性 ， 建 议 在 标准 工作 领域 ， 鼓 励 并 积极 开展 
创新 性 工作 ， 如 针对 LED 模块 ， 积 极 开 展 相应 的 接口 规定 和 规格 化 等 基础 标准 
工作 ， 为 半导体 照明 标准 体系 的 稳步 和 健全 发 展 英 定 基 础 ; 

5) 在 标准 工作 的 双边 合作 方面 ，2011 年 ， 在 国家 发 展 改革 委 、 日 本 经 济 产 
业 省 的 见证 下 ， 国 家 电光 源 质量 监督 检验 中 心 (北京 ) 作为 中 国 照 明 技 术 研 究 
机 构 ， 与 日 本 的 相关 机 构 签署 了 合作 协议 ， 建 立 了 相应 的 合作 机 制 ， 同 时 国家 
电光 源 质 量 监督 检验 中 心 (北京 ) 还 在 2010 年 与 美国 政府 签署 了 合作 协议 ， 这 
些 双 方 合作 的 开展 ， 有 利于 我 国 半 导体 照明 标准 体系 的 建设 和 国外 影响 力 的 拓 
展 ， 也 建议 我 国政 府 可 以 继续 鼓励 并 加 强 双 边 合作 的 相关 工作 ; 

6) 另 一 方面 ， 在 开展 双边 合作 的 同时 ， 建 议政 府 相关 机 构 鼓 励 并 支持 我 国 
照明 技术 研究 机 构 积 极 参 与 多 边 合作 ， 团 结 并 协调 各 利益 相关 国家 和 机 构 ， 在 
IEC、CIE 等 国际 机 构 中 积极 发 挥 作用 ， 参 与 并 力争 引导 国际 标准 体系 的 建设 。 
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附 录 


附 孙 A 


国务 院 关 于 印发 “十 二 五 ”节能 减 排 综合 性 工作 方案 的 通知 
国 发 [2011】26 号 





各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 ， 国 务 院 各 部 委 、 各 直属 机 构 : 

现 将 《“ 十 二 五 ”节能 减 排 综 合 性 工作 方案 》 印发 给 你 们 ， 请 结合 本 地 区 、 
本 部 门 实际 ， 认 真 贯 彻 执行 。 

一 “十 一 五 ”时 期 ， 各 地 区 、 各 部 门 认 真 贯彻 落实 党 中 央 、 国 务 院 的 决策 
部 署 ， 把 节能 减 排 作为 调整 经 济 结构 、 转 变 经 济 发 展 方式 、 推 动 科学 发 展 的 重 
要 抓 手 和 突破 口 ， 取 得 了 显著 成 效 。 全 国 单位 国内 生产 总 值 能 耗 降低 19. 1% ， 
二 氧化 硫 、 化 学 需 氧 量 排放 总 量 分 别 下 降 14. 29% 和 12. 45% ， 基 本 实现 了 “十 
一 五 ”规划 纲要 确定 的 约束 性 目标 ,扭转 了 “十 五 ”后 期 单位 国内 生产 总 值 能 
耗 和 主要 污染 物 排放 总 量 大 幅 上 升 的 趋势 ， 为 保持 经 济 平稳 较 快 发 展 提供 了 有 
力 文 撑 ， 为 应 对 全 球 气候 变化 作出 了 重要 贡献 ， 也 为 实现 “十 二 五 ”节能 减 排 
目标 奠定 了 坚实 基础 。 

二 、 充 分 认识 做 好 “十 二 五 ”节能 减 排 工作 的 重要 性 、 紧 迫 性 和 艰巨 性 。 
“十 二 五 ”时 期 ， 我 国 发 展 仍 处 于 可 以 大 有 作为 的 重要 战略 机 遇 期 。 随 着 工业 
化 、 城 镇 化 进程 加 快 和 消费 结构 持续 升级 ， 我 国 能 源 需 求 呈 刚性 增长 ， 受 国内 
资源 保障 能 力 和 环境 容量 制约 以 及 全 球 性 能 源 安全 和 应 对 气候 变化 影响 ， 资 源 
环境 约束 日 趋 强化 , “十 二 五 ”时 期 节能 减 排 形 势 仍然 十 分 严峻 ， 任 务 十 分 艰 
巨 。 特 别 是 我 国 节能 减 排 工作 还 存在 责任 落实 不 到 位 、 推 进 难度 增 大 、 激 励 约 
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束 机 制 不 健全 、 基 础 工作 薄弱 、 能 力 建 设 滞后 、 监 管 不 力 等 问题 。 这 种 状况 如 
不 及 时 改变 ， 不 但 “十 二 五 ”节能 减 排 目 标 难以 实现 ， 还 将 严重 影响 经 济 结构 
调整 和 经 济 发 展 方式 转变 。 

各 地 区 、 各 部 门 要 真正 把 思想 和 行动 统一 到 中 央 的 决策 部 署 上 来 ， 切 实 增 
强 全 局 意识 、 危 机 意识 和 责任 意识 ， 树 立 绿色 、 低 碳 发 展 理念 ， 进 一 步 把 节能 
减 排 作 为 落实 科学 发 展 观 、 加 快 转变 经 济 发 展 方式 的 重要 抓 手 ， 作 为 检验 经 济 
是 否 实现 又 好 又 快 发 展 的 重要 标准 ， 下 更 大 决心 ,用 更 大 气力 ， 采 取 更 加 有 力 
的 政策 措施 ， 大 力 推 进 节 能 减 排 ， 加 快 形成 资源 节约 、 环 境 友 好 的 生产 方式 和 
消费 模式 ， 增 强 可 持续 发 展 能 

三 、 严 格 落实 节能 减 排 目 标 责 任 ， 进 一 步 形成 政府 为 主导 、 企 业 为 主 
体 、 市 场 有 效 驱动 、 全 社会 共同 参与 的 推进 节能 减 排 工 作 格局 。 要 切实 发 挥 
政府 主导 作用 ， 综 合 运 用 经 济 、 法 律 、 技 术 和 必要 的 行政 手段 ， 加 强 节能 减 
排 统 计 、 监 测 和 考核 体系 建设 ,着 力 健全 激励 和 约束 机 制 ， 进 一 步 落 实地 方 
各 级 人 民政 府 对 本 行政 区 域 节能 减 排 负 总 责 、 政 府 主要 领导 是 第 一 责任 人 的 
工作 要 求 。 要 进一步 明确 企业 的 节能 减 排 主体 责任 ,严格 执行 节能 环保 法 律 
法 规 和 标准 ， 细 化 和 完善 管理 措施 ， 落 实 目标 任务 。 要 进一步 发 挥 市 场 机 制 
作用 ， 加 大 节能 减 排 市 场 化 机 制 推广 力度 ， 真 正 把 节能 减 排 转化 为 企业 和 各 
类 社会 主体 的 内 在 要 求 。 要 进一步 增强 全 体 公 民 的 资源 节约 和 环境 保护 意 
识 ， 深 入 推进 节能 减 排 全 民 行动 ， 形 成 全 社会 共同 参与 、 共 同 促进 节能 减 排 
的 良好 氛围 。 

四 、 要 全 面 加 强 对 节能 减 排 工作 的 组 织 领导 ， 狠 抓 监督 检查 ， 严 格 考 
核 问 责 。 发 展 改革 委 负 责 承 担 国务 院 节能 减 排 工作 领导 小 组 的 具体 工作 ， 
切实 加 强 节 能 减 排 工作 的 综合 协调 ， 组 织 推动 节能 降 耗 工作 ; 环境 保护 部 
为 主 承担 污染 减 排 方 面 的 工作 ; 统计 局 负责 加 强 能 源 统计 和 监测 工作 ; 其 
他 各 有 关 部 门 要 切实 履行 职责 ， 密 切 协 调配 合 。 各 省 级 人 民政 府 要 立即 部 
署 本 地 区 “十 二 五 ”节能 减 排 工作 ， 进 一 步 明 确 相 关 部 门 责任 、 分 工 和 进 
度 要 求 。 

各 地 区 、 各 部 门 和 中 央企 业 要 按照 本 通知 的 要 求 ， 结 合 实 际 抓紧 制定 
具体 实施 方案 ， 明 确 目 标 责任 ， 狠 抓 贯彻 落实 ， 坚 决 防止 出 现 节 能 减 排 工 
作 前 松 后 紧 的 问题 ， 确 保 实现 “十 二 五 ”节能 减 排 目 标 。 
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只 录 如 
“十 二 五 ”节能 减 排 综合 性 工作 方案 (节选 ) 


一 、 节 能 减 排 总 体 要 求 和 主要 目标 
| 


(一 ) 总 体 要 求 。 以 邓小平 理论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指导 ,深入 贯彻 
落实 科学 发 展 观 ， 坚 持 降低 能 源 消 耗 强度 、 减 少 主要 污染 物 排放 总 量 、 合 理 控 
制 能 源 消费 总 量 相 结合 ， 形 成 加 快 转变 经 济 发 展 方式 的 倒 通 机 制 ; 坚持 强化 责 
任 、 健 全 法 制 、 完 善政 策 、 加 强 监 管 相 结合 ， 建 立 健全 激励 和 约束 机 制 ; 坚持 
优化 产业 结构 、 推 动 技术 进步 、 强 化 工程 措施 、 加 强 管理 引导 相 结 合 ， 大 幅度 
提高 能 源 利用 效率 ， 显 著 减 少 污染 物 排 放 ; 进一步 形成 政府 为 主导 、 企 业 为 主 
体 、 市 场 有 效 驱 动 、 全 社会 共同 参与 的 推进 节能 减 排 工 作 格 局 ， 确 保 实现 “十 
二 五 ”节能 减 排 约束 性 目标 ， 加 快 建设 资源 节约 型 、 环 境 友 好 型 社会 。 

(二 ) 主要 目标 。 到 2015 年 ， 全 国 万 元 国内 生产 总 值 能 耗 下 降 到 0. 869 吨 
标准 煤 〈 按 2005 年 价格 计算 ) ， 比 2010 年 的 1.034 吨 标准 煤 下 降 16% ， 比 2005 
年 的 1. 276 吨 标准 煤 下 降 32% ; “十 二 五 ”期 间 ， 实 现 节约 能 源 6.7 亿 吨 标准 
煤 。2015 年 ， 全 国 化 学 需 氧 量 和 二 氧化 硫 排放 总 量 分 别 控 制 在 2347.6 万 吨 、 
2086.4 万 吨 ， 比 2010 年 的 2551.7 万 吨 、2267. 8 万 吨 分 别 下 降 8% ; 全 国 氨氮 和 
氮 氧 化 物 排放 总 量 分 别 控制 在 238. 0 万 吨 、2046. 2 万 吨 ， 比 2010 年 的 264. 4 万 
吨 、2273. 6 万 吨 分 别 下 降 10% 。 


二 、 强 化 节能 减 排 目 标 责任 


(三 ) 合理 分 解 节能 减 排 指标 。 综 合 考虑 经 济 发 展 水 平 、 产 业 结 构 、 节 能 湾 
力 、 环 境 容 量 及 国家 产业 布局 等 因素 ， 将 全 国 节能 减 排 目标 合理 分 解 到 各 地 区 、 
各 行业 。 各 地 区 要 将 国家 下 达 的 节能 减 排 指标 层 层 分 解 落实 ， 明 确 下 一 级 政府 、 
有 关 部 门 、 重 点 用 能 单位 和 重点 排污 单位 的 责任 。 

(四 ) 健全 节能 减 排 统计 、 监 测 和 考核 体系 。 加 强 能 源 生产 、 流 通 、 消 费 统 
计 ， 建 立 和 完善 建筑 、 交 通 运 输 、 公 共 机 构 能 耗 统计 制度 以 及 分 地 区 单位 国内 
生产 总 值 能 耗 指标 季度 统计 制度 ， 完 善 统 计 核算 与 监测 方法 ， 提 高 能 源 统计 的 
准确 性 和 及 时 性 。 修 订 完 善 减 排 统 计 监 测 和 核查 核算 办 法 ， 统 一 标准 和 分 析 方 
法 ， 实 现 监测 数据 共享 。 加 强 氨 气 、 氮 氧化 物 排放 统计 监测 ， 建 立 农业 源 和 机 
动车 排放 统计 监测 指标 体系 。 完 善 节 能 减 排 考 核 办 法 ， 继 续 做 好 全 国 和 各 地 区 
单位 国内 生产 总 值 能 耗 、 主 要 污染 物 排放 指标 公报 工作 。 

(五 ) 加 强 目标 责任 评价 考核 。 把 地 区 目标 考核 与 行业 目标 评价 相 结 合 ， 
落实 五 年 目标 与 完成 年 度 目 标 相 结 合 ， 把 年 度 目 标 考核 与 进度 跟踪 相 结 合 。 省 
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了 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


级 人 民政 府 每 年 要 向 国务 院 报 告 节 能 减 排 目标 完成 情况 。 有 关 部 门 每 年 要 向 国 
务 院 报告 节能 减 排 措施 落实 情况 。 国 务 院 每 年 组 织 开展 省 级 人 民政 府 节 能 减 排 
目标 责任 评价 考核 ， 考 核 结果 向 社会 公告 。 强 化 考核 结果 运用 ， 将 节能 减 排 目 
标 完 成 情况 和 政策 措施 落实 情况 作为 领导 班子 和 领导 干部 综合 考核 评价 的 重要 
内 容 ， 纳 入 政府 绩效 和 国有 企业 业绩 管理 ， 实 行 问 责 制 和 “一 票 否决 ” 制 ， 并 
对 成 绩 突 出 的 地 区 、 单 位 和 个 人 给 予 表彰 奖励 。 


三 、 调 整 优 化 产业 结构 


(六 ) 抑制 高 耗 能 、 高 排放 行业 过 快 增长 。 严 格 控制 高 耗 能 、 高 排放 和 产能 
过 剩 行 业 新 上 项 目 ， 进 一 步 提高 行业 准 入 门槛 ， 强 化 节能 、 环 保 、 土 地 、 安 全 
等 指标 约束 ， 依 法 严格 节能 评估 审查 、 环 境 影 响 评 价 、 建 设 用 地 审查 ， 严 格 贷 
款 审 批 。 建 立 健全 项 目 审批 、 核 准 、 备 案 责 任 制 ， 严 肃 查处 越权 审批 、 分 拆 审 
批 、 未 批 先 建 、 边 批 边 建 等 行为 ， 依 法 追究 有 关 人 员 责 任 。 严 格 控制 高 耗 能 、 
高 排放 产品 出 口 。 中 西部 地 区 承接 产业 转移 必须 坚持 高 标准 ， 严 禁 污 染 产业 和 
落后 生产 能 力 转 入 。 

(七 ) 加 快 淘汰 落后 产能 。 抓 紧 制 定 重点 行业 “十 二 五 ”淘汰 落后 产能 实施 
方案 ,将 任务 按 年 度 分 解 落实 到 各 地 区 。 完 善 落后 产能 退出 机 制 ， 指 导 、 督 促 
淘汰 落后 产能 企业 做 好 职工 安置 工作 。 地 方 各 级 人 民政 府 要 积极 安排 资金 ， 文 
持 淘 汰 落后 产能 工作 。 中 央 财 政 统 筹 支持 各 地 区 淘汰 落后 产能 工作 ， 对 经 济 欠 
发 达 地 区 通过 增加 转移 支付 加 大 支持 和 奖励 力度 。 完 善 淘汰 落后 产能 公告 制度 ， 
对 未 按期 完成 淘汰 任务 的 地 区 ， 严 格 控制 国家 安排 的 投资 项 目 ， 和 暂停 对 该 地 区 
重点 行业 建设 项 目 办 理 核 准 、 审 批 和 备案 手续 ; 对 未 按期 淘汰 的 企业 ， 依 法 吊 
销 排污 许可 证 、 生 产 许可 证 和 安全 生产 许可 证 ; 对 虚假 淘汰 行为 ， 依 法 追究 企 
业 负 责 人 和 地 方 政府 有 关 人 员 的 责任 。 

( 八 ) 推动 传统 产业 改造 升级 。 严 格 落实 《产业 结构 调整 指导 目录 》。 加 快 
运用 高 新 技术 和 先进 适用 技术 改造 提升 传统 产业 ， 促 进 信息 化 和 工业 化 深度 融 
合 ， 重 点 支持 对 产业 升级 带动 作用 大 的 重点 项 目 和 重 污 染 企 业 搬 迁 改 造 。 调 整 
《加 工 贸 易 禁 止 类 商品 目录 》， 提 高 加 工 贸易 准 入 门槛 ， 促 进 加 工 贸 易 转 型 升级 。 
合理 引导 企业 兼并 重组 ， 提 高 产业 集中 度 。 

( 九 ) 调整 能 源 结 构 。 在 做 好 生态 保护 和 移民 安置 的 基础 上 发 展 水 电 ， 在 确 
保安 全 的 基础 上 发 展 核电 ,加 快 发 展 天 然 气 ， 因 地 制 宜 大 力 发 展 风 能 、 太 阳 能 、 
生物 质 能 、 地 热能 等 可 再 生 能 源 。 到 2015 年 ， 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消费 总 量 
比重 达到 11. 4% 。 

(十 ) 提高 服务 业 和 战略 性 新 兴 产 业 在 国民 经 济 中 的 比重 。 到 2015 年 ， 服 务 
业 增 加 值 和 战略 性 新 兴 产 业 增加 值 占 国内 生产 总 值 比重 分 别 达到 47% 和 8% 左 右 。 

" 112 


















































只 录 况 


四 、 实 施 节 能 减 排 重 点 工程 


(十 一 ) 实施 节能 重点 工程 。 实 施 锅 炉 窒 炉 改造 、 电 机 系统 节能 、 能 量 系统 
优化 、 余 热 余 压 利 用 、 闻 约 蔡 代 石 油 、 建 筑 节 能 、 绿 色 照 明 等 节能 改造 工程 ， 
以 及 节能 技术 产业 化 示范 工程 、 节 能 产品 惠 民 工程 、 合 同 能 源 管理 推广 工程 和 
节能 能 力 建设 工程 。 到 2015 年 ， 工 业 锅炉 、 窑 炉 平 均 运 行 效率 比 2010 年 分 别提 
高 5 个 和 2 个 百分点 ， 电 机 系统 运行 效率 提高 2-3 个 百分点 ， 新 增 余 热 余 压 发 电 
能 力 2000 万 千瓦 ， 北 方 采 暧 地 区 既 有 居住 建筑 供 热 计量 和 节能 改造 4 亿 平 方 米 
以 上 ， 夏 热 冬 冷 地 区 既 有 居住 建筑 节能 改造 5000 万 平方 米 ， 公 共 建 筑 节 能 改造 
6000 万 平方 米 ， 高 效 节 能 产品 市 场 份额 大 幅度 提高 。“ 十 二 五 ”时 期 ， 形 成 3 亿 
吨 标 准 煤 的 节能 能 力 。 


五 、 加 强 节 能 减 排 管理 


(十 五 ) 合理 控制 能 源 消费 总 量 。 建 立 能 源 消费 总 量 控 制 目 标 分 解 落实 机 
制 ， 制 定 实施 方案 ， 把 总 量 控制 目标 分 解 落实 到 地 方 政府 ， 实 行 目标 责任 管理 ， 
加 大 考核 和 监督 力度 。 将 固定 资产 投资 项 目 节 能 评估 审查 作为 控制 地 区 能 源 消 
费 增 量 和 总 量 的 重要 措施 。 建 立 能 源 消费 总 量 预测 预警 机 制 ， 跟 踪 监 测 各 地 区 
能 源 消费 总 量 和 高 耗 能 行业 用 电量 等 指标 ， 对 能 源 消费 总 量 增长 过 快 的 地 区 及 
时 预警 调控 。 在 工业 、 建 筑 、 交 通 运 输 、 公 共 机 构 以 及 城乡 建设 和 消费 领域 全 
面 加 强 用 能 管理 ， 切 实 改变 敞开 口子 供应 能 源 、 无 节制 使 用 能 源 的 现象 。 在 大 
气 联防 联 挖 重点 区 域 开 展 煤 多 消费 总 量 控制 试点 。 

(十 六 ) 强化 重点 用 能 单位 节能 管理 。 依 法 加 强 年 耗 能 万 吨 标准 煤 以 上 用 能 
单位 节能 管理 ， 开 展 万 家 企业 节能 低 碳 行动 ， 实 现 节能 2.5 亿 吨 标准 煤 。 落 实 
目标 责任 ， 实 行 能 源 审 计 制 度 ， 开 展 能 效 水 平 对 标 活 动 ， 建 立 健全 企业 能 源 管 
理 体系 ， 扩 大 能 源 管理 师 试 点 ; 实行 能 源 利用 状况 报告 制度 ， 加 快 实施 节能 改 
造 ， 提 高 能 源 管理 水 平 。 地 方 节 能 主管 部 门 每 年 组 织 对 进入 万 家 企业 市 能 低 碳 
行动 的 企业 节能 目标 完成 情况 进行 考核 ， 公 告 考核 结果 。 对 未 完成 年 度 节能 任 
务 的 企业 ， 强 制 进行 能 源 审计 ， 限 期 整改 。 中 央企 业 要 接受 所 在 地 区 节能 主管 
部 门 的 监管 ， 争 当 行 业 节 能 减 排 的 排头 兵 。 

(十 八 ) 推动 建筑 节能 。 制 定 并 实施 绿色 建筑 行动 方案 ， 从 规划 、 法 规 、 技 
术 、 标 准 、 设 计 等 方面 全 面 推进 建筑 节能 。 新 建 建筑 严格 执行 建筑 节能 标准 ， 提 
高 标准 执行 率 。 推 进 北方 采暖 地 区 既 有 建筑 供 热 计量 和 节能 改造 ,实施 “ 节 能 暧 
房 ” 工 程 ， 改 造 供 热 老 旧 管 网 ， 实 行 供 热 计量 收费 和 能 耗 定额 管理 。 做 好 夏 热 冬 
冷 地 区 建筑 节能 改造 。 推 动 可 再 生 能 源 与 建筑 一 体 化 应 用 ， 推 广 使 用 新 型 节能 建 
材 和 再 生 建 材 ， 继 续 推广 散装 水 泥 。 加 强 公共 建筑 节能 监管 体系 建设 ， 完 善 能 源 
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审计 、 能 效 公示 ， 推 动 节能 改造 与 运行 管理 。 研 究 建立 建筑 使 用 全 寿命 周期 管理 
制度 ， 严 格 建 筑 拆 除 管理 。 加 强 城市 照明 管理 ， 严 格 防 止 和 纠正 过 度 装饰 和 亮 化 。 

(十 九 ) 推进 交通 运输 节能 减 排 。 加 快 构建 综合 交通 运输 体系 ， 优 化 交通 运 
输 结 构 。 积 极 发 展 城市 公共 交通 ， 科 学 合理 配置 城市 各 种 交通 资源 ， 有 序 推 ; 
城市 轨道 交通 建设 。 提 高 铁路 电气 化 比重 。 实 施 低 碳 交通 运输 体系 建设 城市 试 
点 ， 深 入 开展 “车 船 路 港 ” 于 家 企业 低 碳 交通 运输 专项 行动 ， 推 广 公路 甩 挂 运 
输 ， 全 面 推行 不 停车 收费 系统 ， 实 施 内 河 船 型 标准 化 ， 优 化 航路 航线 ， 推 进 航 
空 、 远 洋 运输 业 节 能 减 排 。 开 展 机场 、 码 头 、 车 站 节能 改造 。 加 速 淘汰 老 旧 汽 
车 、 机 车 、 船 舶 ， 基 本 淘汰 2005 年 以 前 注册 运营 的 “ 黄 标 车 ”， 加 快 提升 车 用 
燃油 品质 。 实 施 第 四 阶段 机 动车 排放 标准 ， 在 有 条 件 的 重点 城市 和 地 区 逐步 实 
施 第 五 阶段 排放 标准 。 全 面 推行 机 动车 环保 标志 管理 ， 探 索 城 市 调控 机 动车 保 
有 总 量 ， 积 极 推广 节能 与 新 能 源 汽 车 。 

(二 十 一 ) 推动 商业 和 民用 节能 。 在 零售 业 等 商贸 服务 和 旅游 业 开 展 节 能 减 
排行 动 ， 加 快 设施 节能 改造 ， 严 格 用 能 管理 ， 引 导 消 费 行 为 。 宾 馆 、 商 厦 、 写 
字 楼 、 机 场 、 车 站 等 要 严格 执行 夏季 、 冬 季 空 调 温度 设置 标准 。 在 居民 中 推广 
使 用 高 效 节能 家 电 、 照 明 产品 ， 鼓 励 购买 节能 环保 型 汽车 ， 支 持 乘 用 公共 交通 ， 
提倡 绿色 出 行 。 减 少 一 次 性 用 品 使 用 ， 限 制 过度 包 装 ， 抑 制 不 合理 消费 。 

(二 十 二 ) 加 强 公 共 机 构 节能 减 排 。 公 共 机 构 新 建 建筑 实行 更 加 严格 的 建筑 
节能 标准 。 加 快 公共 机 构 办 公 区 节能 改造 ， 完 成 办 公 建 筑 节 能 改造 6000 万 平方 米 。 
国家 机 关 供 热 实行 按 热量 收费 。 开 展 节约 型 公共 机 构 示 范 单 位 创建 活动 ， 创 建 
2000 家 示范 单位 。 推 进 公务 用 车 制度 改革 ,严格 用 车 油耗 定额 管理 ， 提 高 节能 与 
新 能 源 汽车 比例 。 建 立 完善 公共 机 构 能 源 审计 、 能 效 公 示 和 能 耗 定 额 管理 制度 ， 
加 强 能 耗 监测 平台 和 节能 监管 体系 建设 。 文 持 军队 重点 用 能 设施 设备 节能 改造 。 

六 、 大 力 发 展 循环 经 济 

(二 十 三 ) 加 强 对 发 展 循 环 经 济 的 宏观 指导 。 研 究 提 出 进一步 加 快 发 展 循环 
经 济 的 意见 。 编 制 全 国 循环 经 济 发 展 规划 和 重点 领域 专项 规划 ， 指 导 各 地 做 好 
规划 编制 和 实施 工作 。 研 究 制定 循环 经 济 发 展 的 指导 目录 。 制 定 循环 经 济 专 项 
资金 使 用 管理 办 法 及 实施 方案 。 深 化 循环 经 济 示范 试点 ， 推 广 循环 经 济 典型 模 
式 。 建 立 完善 循环 经 济 统计 评价 制度 。 

七 、 加 快 节能 减 排 技 术 开发 和 推广 应 用 

(二 十 九 ) 加 快 节能 减 排 共性 和 关键 技术 研发 。 在 国家 、 部 门 和 地 方 相关 科 
技 计 划 和 专项 中 ， 加 大 对 节能 减 排 科 技 研 发 的 支持 力度 ， 完 善 技术 创新 体系 。 
继续 推进 节能 减 排 科技 专项 行动 ， 组 织 高 效 节 能 、 上 废物 资源 化 以 及 小 型 分 散 污 
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时 录 总 
水 处 理 、 农 业 面 源 污染 治理 等 共性 、 关 键 和 前 沿 技 术 攻 关 。 组 建 一 批 国 家 级 节 
能 减 排 工程 实验 室 及 专家 队伍 。 推 动 组 建 节能 减 排 技术 与 装备 产业 联盟 ， 继 续 
通过 国家 工程 (技术 ) 研究 中 心 加 大 节能 减 排 科 技 研 发 力度 。 加 强 资源 环境 高 
技术 领域 创新 团队 和 研发 基地 建设 。 

(三 十 ) 加 大 节能 减 排 技术 产业 化 示范 。 实 施 节 能 减 排 重 大 技术 与 装备 产业 
化 工程 ， 重 点 支持 稀土 永 磁 无 铁 芯 电机、 半导体 照明 、 低 品位 余热 利用 、 地 热 
和 浅 层 地 温 能 应 用 、 生 物 脱 氮 除 磷 、 烧 结 机 烟 气 脱硫 脱 硝 一 体 化 、 高 浓度 有 机 
废水 处 理 、 污 泥 和 垃圾 渗 滤 液 处 理 处 置 、 废 弃 电器 电子 产品 资源 化 、 金 属 无 害 
化 处 理 等 关键 技术 与 设备 产业 化 ， 加 快 产业 化 基地 建设 。 


八 、 完 善 节 能 减 排 经 济 政策 


(三 十 二 ) 推进 价格 和 环保 收费 改革 。 深 化 资源 性 产品 价格 改革 ， 理 顺 煤 、 
电 、 油 、 气 、 水 、 矿 产 等 资源 性 产品 价格 关系 。 推 行 居 民用 电 、 用 水 阶梯 价格 。 
完善 电力 峰 谷 分 时 电价 政策 。 深 化 供 热 体 制 改 革 ， 全 面 推行 供 热 计量 收费 。 对 
能 源 消 耗 超过 国家 和 地 区 规定 的 单位 产品 能 耗 〈 电 耗 ) 限额 标准 的 企业 和 产品 ， 
实行 惩罚 性 电价 。 各 地 可 在 国家 规定 基础 上 ， 按 程序 加 大 差别 电价 、 惩 罚 性 电 
价 实施 力度 。 严 格 落 实 脱硫 电价 ， 人 研究 制定 燃 煤 电 厂 烟 气 脱 硝 电价 政策 。 进 一 
步 完 善 污水 处 理 费 政策 ， 研 究 将 污 泥 处 理 费 用 逐步 纳入 污水 处 理 成 本 问题 。 改 
革 垃 圾 处 理 收 费 方式 ， 加 大 征收 力度 ， 降 低 征收 成 本 。 

(三 十 三 ) 完善 财政 激励 政策 。 加 大 中 央 预 算 内 投资 和 中 央 财 政 节 能 减 排 专 
项 资金 的 投入 力度 ， 加 快 节能 减 排 重 点 工程 实施 和 能 力 建设 。 深 化 “以 奖 代 
补 ”、“ 以 奖 促 治 ”以 及 采用 财政 补贴 方式 推广 高 效 节 能 家 用 电 带 、 照 明 产 品 、 
节能 汽车 、 高 效 电 机 产品 等 支持 机 制 ， 强 化 财政 资金 的 引导 作用 。 国 有 资本 经 
营 预 算 要 继续 支持 企业 实施 节能 减 排 项 目 。 地 方 各 级 人 民政 府 要 加 大 对 节能 减 
排 的 投入 。 推 行政 府 绿色 采购 ， 完 善 强制 采购 和 优先 采购 制度 ， 逐 步 提 高 节能 
环保 产品 比重 ， 研 究 实行 节能 环保 服务 政府 采购 。 

(三 十 四 ) 健全 税收 支持 政策 。 落 实 国家 文 持 节 能 减 排 所 得 税 、 增 值 税 等 优 
惠 政 策 。 积 极 推进 资源 税 费 改革 ， 将 原油 、 天 然 气 和 煤炭 资源 税 计 征 办 法 由 从 
量 征收 改 为 从 价 征收 并 适当 提高 税 负 水 平 ， 依 法 清理 取消 涉及 矿产 资源 的 不 合 
理 收 费 基 金 项 目 。 积 极 推 进 环境 税 费 改革 ， 选 择 防 治 任务 重 、 技 术 标 准 成 熟 的 
税目 开征 环境 保护 税 ， 逐 步 扩 大 征收 范围 。 完 善 和 落实 资源 综合 利用 和 可 再 生 
能 源 发 展 的 税收 优惠 政策 。 调 整 进出 口 税收 政策 ， 遏 制 高 耗 能 、 高 排放 产品 出 
口 。 对 用 于 制造 大 型 环保 及 资源 综合 利用 设备 确 有 必要 进口 的 关键 零 部 件 及 原 
材料 ， 抓 紧 研 究 制定 税收 优惠 政策 。 

(三 十 五 ) 强化 金融 支持 力度 。 加 大 各 类 金融 机 构 对 节能 减 排 项 目的 信贷 支 
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乱 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解 


持 力度 ， 鼓 励 金融 机 构 创 新 适合 节能 减 排 项 目 特点 的 信贷 管理 模式 。 引 导 各 类 
创业 投资 企业 、 股 权 投 资 企 业 、 社 会 捐赠 资金 和 国际 援助 资金 增加 对 节能 减 排 
领域 的 投入 。 提 高 高 耗 能 、 高 排放 行业 贷款 门槛 ， 将 企业 环境 违法 信息 纳入 人 
民 银 行 企 业 征 信 系统 和 银监会 信息 披露 系统 ， 与 企业 信用 等 级 评定 、 贷 款 及 证 
券 融资 联动 。 推 行 环境 污染 责任 保险 ,重点 区 域 涉 重金 属 企业 应 当 购 买 环境 污 
染 责 任 保险 。 建 立 银行 绿色 评级 制度 ， 将 绿色 信贷 成 效 与 银行 机 构 高 管 人 员 履 
恨 评价 、 机 构 准 入 、 业 务 发 展 相 挂钩 。 


九 、 强 化 节能 减 排 监 督 检 查 


(三 十 六 ) 健全 节能 环保 法 律 法 规 。 推 进 环境 保护 法 、 大 气 污染 防治 法 、 清 
洁 生产 促进 法 、 建 设 项 目 环境 保护 管理 条 例 的 修订 工作 ， 加 快 制定 城镇 排水 与 
污水 处 理 条 例 、 排 污 许 可 证 管理 条 例 、 畜 禽 养殖 污染 防治 条 例 、 机 动车 污染 防 
治 条 例 等 行政 法 规 。 修 订 重 点 用 能 单位 节能 管理 办 法 、 能 效 标识 管理 办 法 、 节 
能 产品 认证 管理 办 法 等 部 门 规章 。 

(三 十 七 ) 严格 节能 评估 审查 和 环境 影响 评价 制度 。 把 污染 物 排放 总 量 指标 
作为 环评 审批 的 前 置 条件 ， 对 年 度 减 排 目标 未 完成 、 重 点 减 排 项 目 未 按 目标 责 
任 书 落实 的 地 区 和 企业 ， 实 行 阶段 性 环评 限 批 。 对 未 通过 能 评 、 环 评审 查 的 投 
资 项 目 ， 有 关 部 门 不 得 审批 、 核 准 、 批 准 开工 建设 ,不 得 发 放生 产 许 可 证 、 安 
全 生产 许可 证 、 排 污 许可 证 , 金融 机 构 不 得 发 放贷 款 ， 有 关 单 位 不 得 供水 、 供 
电 。 加 强 能 评 和 环评 审查 的 监督 管理 ， 严 肃 查处 各 种 违规 审批 行为 。 能 评 费 用 
由 节能 审查 机 关 同 级 财政 部 门 安排 。 

(三 十 九 ) 加 强 节 能 减 排 执 法 监督 。 各 级 人 民政 府 要 组 织 开 展 节能 减 排 专 项 
检查 ， 督 促 各 项 措施 落实 ， 严肃 查 处 违法 违规 行为 。 加 大 对 重点 用 能 单位 和 重 
点 污染 源 的 执法 检查 力度 ， 加 大 对 高 耗 能 特种 设备 节能 标准 和 建筑 施工 阶段 标 
准 执行 情况 、 国 家 机 关 办 公 建 筑 和 大 型 公共 建筑 节能 监管 体系 建设 情况 ， 以 及 
节能 环保 产品 质量 和 能 效 标识 的 监督 检查 力度 。 对 严重 违反 节能 环保 法 律 法 规 ， 
未 按 要 求 淘汰 落后 产能 、 违 规 使 用 明令 淘汰 用 能 设备 、 虚 标 产品 能 效 标 识 、 减 
排 设 施 未 按 要 求 运行 等 行为 ， 公 开通 报 或 挂牌 督办 ， 限 期 整改 ， 对 有 关 责 任 人 
进行 严肃 处 理 。 实 行 节能 减 排 执 法 责任 制 ， 对 行政 不 作为 、 执 法 不 严 等 行为 ， 
严肃 追究 有 关 主 管 部 门 和 执法 机 构 负 责 人 的 责任 。 


十 、 推 广 节能 减 排 市 场 化 机 制 















































(四 十 ) 加 大 能 效 标识 和 节能 环保 产品 认证 实施 力度 。 扩 大 终端 用 能 产品 能 
效 标 识 实施 范围 ， 加 强 宣传 和 政策 激励 ， 引 导 消 费 者 购买 高 效 节能 产品 。 继 续 











推进 节能 产品 、 环 境 标志 产品 、 环 保 装备 认证 ， 规 范 认证 行为 ， 扩 展 认 证 范围 ， 
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时 录 总 


建立 有 效 的 国际 协调 互 认 机 制 。 加 强 标 识 、 认 证 质量 的 监管 。 

(四 十 一 ) 建立 “领跑 者 ”标准 制度 。 人 研究 确定 高 耗 能 产品 和 终端 用 能 产品 
的 能 效 先进 水 平 ， 制 定 “领跑 者 ”能 效 标准 ， 明 确实 施 时 限 。 将 “领跑 者 ”能 
效 标准 与 新 上 项 目 能 评审 查 、 节 能 产品 推广 应 用 相 结合 ， 推 动 企 业 技术 进步 ， 
加 快 标准 的 更 新 换代 ， 促 进 能 效 水 平 快速 提升 。 

(四 十 三 ) 加 快 推行 合同 能 源 管理 。 落 实 财政 、 税 收 和 金融 等 扶持 政策 ， 引 
导 专 业 化 节能 服务 公司 采用 合同 能 源 管理 方式 为 用 能 单位 实施 节能 改造 ， 扶 持 
壮大 节能 服务 产业 。 研 究 建 立 合同 能 源 管理 项 目 节 能 量 审核 和 交易 制度 ， 培 育 
第 三 方 审核 评 佑 机构。 长 励 大 型 重点 用 能 单位 利用 自身 技术 优势 和 管理 经 验 ， 
组 建 专业 化 节能 服务 公司 。 引 导 和 支持 各 类 融资 担保 机 构 提供 风险 分 担 服务 。 


十 一 、 加 强 节能 减 排 基础 工作 和 能 力 建设 


(四 十 六 ) 加 快 节能 环保 标准 体系 建设 。 加 快 制 ( 修 ) 订 重 点 行业 单位 产品 
能 耗 限额 、 产 品 能 效 和 污染 物 排放 等 强制 性 国家 标准 ， 以 及 建筑 节能 标准 和 设 
计 规范 ， 提 高 准 入 门槛 。 制 定 和 完善 环保 产品 及 装备 标准 。 完 善 机 动车 燃油 消 
耗 量 限 值 标准 、 低 速 汽 车 排放 标准 。 制 〈 修 ) 订 轻 型 汽车 第 五 阶段 排放 标准 ， 
颁布 实施 第 四 、 第 五 阶段 车 用 燃油 国家 标准 。 建 立 满足 氨氮 、 氮 氧化 物 控制 目 
标 要 求 的 排放 标准 。 鼓 励 地 方 依法 制定 更 加 严格 的 节能 环保 地 方 标准 。 

(四 十 七 ) 强化 节能 减 排 管理 能 力 建 设 。 建 立 健全 节能 管理 、 监 察 、 服 务 
“三 位 一 体 ”的 节能 管理 体系 ， 加 强 政府 节能 管理 能 力 建设 ， 完 善 机 构 ， 充 实 人 
员 。 加 强 节 能 监察 机 构 能 力 建设 ， 配 备 监测 和 检测 设备 ， 加 强人 员 培 训 ， 提 高 执 
法 能 力 ， 完 善 覆盖 全 国 的 省 、 市 、 县 三 级 节能 监察 体系 。 继 续 推进 能 源 统计 能 
建设 。 推 动 重 点 用 能 单位 按 要 求 配备 计量 带 具 ， 推 行 能 源 计 量 数 据 在 线 采 集 、 实 
时 监测 。 开 展 城 市 能 源 计量 建设 示范 。 加 强 减 排 监 管 能 力 建设 ,推进 环境 监管 机 
构 标 准 化 ， 提 高 污染 源 监 测 、 机 动车 污染 监控 、 农 业 源 污染 检测 和 减 排 管理 能 
建立 健全 国家 、 省 、 市 三 级 减 排 监控 体系 ， 加 强人 员 培 训 和 队伍 建设 。 


十 二 、 动 员 全 社会 参与 节能 减 排 


(四 十 八 ) 加 强 节 能 减 排 宣 传教 育 。 把 方 能 减 排 纳 入 社会 主义 核心 价值 观 宣 
传教 育 体系 以 及 基础 教育 、 高 等 教育 、 职 业 教育 体系 。 组 织 好 全 国 节能 宣传 周 、 
世界 环境 日 等 主题 宣传 活动 ,加 强 日 常 性 节能 减 排 宣传 教育 。 新 闻 媒 体 要 积极 
宣传 节能 减 排 的 重要 性 、 紧 迫 性 以 及 国家 采取 的 政策 措施 和 取得 的 成 效 ， 宣 传 
先进 典型 ， 普 及 节能 减 排 知识 和 方法 ， 加 强 和 与 论 监督 和 对 外 宣传 ， 积 极为 节能 
减 排 营 造 良 好 的 国内 和 国际 环境 。 

(四 十 九 ) 深入 开展 节能 减 排 全 民 行动 。 抓 好 家 庭 社 区 、 青 少年 、 企 业 、 学 
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叙 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


校 、 军 营 、 农 村 、 政 府 机 构 、 科 技 、 科 普 和 媒体 等 十 个 节能 减 排 专 项 行动 ， 通 
过 典型 示范 、 专 题 活动 、 展 览 展示 、 岗 位 创建 、 合 理化 建议 等 多 种 形式 ,广泛 
动员 全 社会 参与 节能 减 排 , 发挥 职工 节能 减 排 义 务 监 督 员 队伍 作用 ,倡导 文明 、 
节约 、 绿 色 、 低 碳 的 生产 方式 、 消 费 模式 和 生活 习惯 。 

(五 十 ) 政府 机 关 融 头 节能 减 排 。 各 级 人 民政 府 机 关 要 将 节能 减 排 作 为 机 关 
工作 的 一 项 重要 任务 来 抓 ， 健 全 规章 制度 ， 落 实 岗 位 责任 ， 细 化 管理 措施 ， 树 
立 节 约 意识 ， 践 行 节约 行动 ， 作 节能 减 排 的 表率 。 

“十 二 五 ”各 地 区 节能 目标 

单位 国内 生产 总 值 能 耗 降 低 率 (% ) 
“十 一 五 ”时 期 “十 二 五 ”时 期 2006-2015 年 累计 

19. 06 32.01 























26. 59 39. 07 





21. 00 35. 22 





20. 11 33. 69 











22. 66 35.03 








22. 02 34. 23 





20. 01 33. 601 





22. 04 34. 51 








20. 79 33. 46 





20. 00 





20. 45 





20. 01 





20. 36 





16. 45 











20. 04 








22. 09 





河南 20. 12 





湖北 21. 67 





湖南 20. 43 





广东 16. 42 

















13. 22 





12. 14 











20. 95 











20. 31 
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单位 国内 生产 总 值 能 耗 降低 率 〈% ) 
“二 五 ”时 期 “十 二 五 ”时 期 2006-2015 年 累 ; 














20. 06 32. 05 





17. 41 29. 80 





12. 00 20. 80 











20. 25 33. 01 











20. 26 32. 22 





17. 04 25. 34 





20. 09 32. 08 

















8.91 18. 02 


备注 :“ 十 一 五 ”各 地 区 单位 国内 生产 总 值 能 耗 降低 率 除 新 疆 外 均 为 国家 统计 局 最 终 公布 数据 ， 新 疆 








附 录 B 





国务 院 关 于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 
国 发 【2010] 32 号 








各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 ， 国 务 院 各 部 委 、 各 直属 机 构 : 

战略 性 新 兴 产 业 是 引导 未 来 经 济 社会 发 展 的 重要 力量 。 发 展 战略 性 新 兴 
业已 成 为 世界 主要 国家 抢占 新 一 轮 经 济 和 科技 发 展 制高点 的 重大 战略 。 我 国正 
处 在 全 面 建设 小 康 社会 的 关键 时 期 ， 必 须 按照 科学 发 展 观 的 要 求 ， 抓 住 机 遇 ， 
明确 方向 ， 罕 出 重点 ， 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产业 。 现 作出 如 下 决定 : 


一 、 抓 住 机 遇 ， 加 快 培育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 


战略 性 新 兴 产 业 是 以 重大 技术 突破 和 重大 发 展 需求 为 基础 ， 对 经 济 社会 全 
局 和 长 远 发 展 具有 重大 引领 带动 作用 ， 知 识 技 术 密 集 、 物 质 资 源 消耗 少 、 成 长 
潜力 大 、 综 合 效 益 好 的 产业 。 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 对 推进 我 国 现代 
化 建设 具有 重要 战略 意义 。 

(一 ) 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 是 全 面 建 设 小 康 社会 、 实 现 可 持续 发 
展 的 必然 选择 。 我 国人 口 众多 、 人 均 资 源 少 、 生 态 环境 脆弱 ， 又 处 在 工业 化 、 
城镇 化 快速 发 展 时 期 ， 面 临 改善 民生 的 艰巨 任务 和 资源 环境 的 巨大 压力 。 要 全 
面 建设 小 康 社会 、 实 现 可 持续 发 展 ， 必 须 大 力 发 展 战略 性 新 兴 产 业 ， 加 快 形成 
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耳 





新 的 经 济 增长 点 ， 创 造 更 多 的 就 业 岗位 ， 更 好 地 满足 人 民 群 众 
文化 需求 ， 促 进 资 源 节约 型 和 环境 友好 型 社会 建设 。 

(二 ) 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 是 推进 产业 结构 升级 、 加 快 经 济 发 展 
方式 转变 的 重大 举措 。 战 略 性 新 兴 产 业 以 创新 为 主要 驱动 力 ， 辐 射 带动 力 强 ， 
加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 ， 有 利于 加 快 经 济 发 展 方式 转变 ， 有 利于 提升 
产业 层次 、 推 动 传统 产业 升级 、 高 起 点 建设 现代 产业 体系 ,体现 了 调整 优化 产 
业 结 构 的 根本 要 求 。 

(三 ) 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 是 构建 国际 竞争 新 优势 、 掌 握 发 展 主 
动 权 的 迫切 需要 。 当 前 ， 全 球 经 济 竞争 格局 正在 发 生 深刻 变革 ， 科 技 发 展 正 孕 
育 着 新 的 革命 性 突破 ,世界 主 要 国家 纷纷 加 快 部 署 ， 推 动 节 能 环保 、 新 能 源 、 
言 息 、 生 物 等 新 兴 产 业 快 速 发 展 。 我 国 要 在 未 来 国际 欧 争 中 占据 有 利 地 位 ， 必 
须 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 ， 掌 握 关 键 核 心 技术 及 相关 知识 产权 ， 增 强 
自主 发 展 能 力 。 

加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 具 备 诸多 有 利 条 件 ， 也 面临 严峻 挑战 。 经 
过 改革 开放 30 多 年 的 快速 发 展 ， 我 国 综合 国力 明显 增强 ， 科 技 水 平 不 断 提 高 ， 
建立 了 较为 完备 的 产业 体系 ， 特 别 是 高 技术 产业 快速 发 展 ， 规 模 跻 身世 界 前 列 ， 
为 战略 性 新 兴 产 业 加 快 发 展 芮 定 了 较 好 的 基础 。 同 时 ， 也 面临 着 企业 技术 创新 
能 力 不 强 ， 掌 握 的 关键 核心 技术 少 ， 有 利于 新 技术 新 产品 进入 市 场 的 政策 法 规 
体系 不 健全 ， 支 持 创 新 创业 的 投 融资 和 财税 政策 、 体 制 机 制 不 完善 等 突出 问题 。 
必须 充分 认识 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 重大 意义 ， 进 一 步 增强 紧迫 感 
和 责任 感 ， 抓 住 历史 机 遇 ， 加 大 工作 力度 ， 加 快 培 育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 。 


二 、 坚 持 创 新 发 展 ， 将 战略 性 新 兴 产 业 加 快 培育 成 为 先导 产业 和 
支柱 产业 


根据 战略 性 新 兴 产 业 的 特征 ,立足 我 国 国情 和 科技 、 产 业 基础 ， 现 阶段 重点 培 
育 和 发 展 节 能 环保 、 新 一 代 信息 技术 、 生 物 、 高 端 装备 制造 、 新 能 源 、 新 材料 、 
新 能 源 汽车 等 产业 。 

(一 ) 指导 思想 。 

以 邓小平 理论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指导 ， 深 入 贯彻 落实 科学 发 展 观 ， 
把 握 世 界 新 科技 革命 和 产业 革命 的 历史 机 遇 ， 面 向 经 济 社 会 发 展 的 重大 需求 ， 
把 加 快 培育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 放 在 推进 产业 结构 升级 和 经 济 发 展 方式 转变 
的 突出 位 置 。 积 极 探索 战略 性 新 兴 产 业 发 展 规律 ， 发 挥 企业 主体 作用 ， 加 大 政 
策 扶 持 力 度 ， 深 化 体制 机 制 改革 ， 着 力 营 造 良好 环境 ， 强 化 科技 创新 成 果 产 业 
化 ,抢占 经 济 和 科技 竞争 制高点 ， 推 动 战略 性 新 兴 产 业 快 速 健康 发 展 ， 为 促进 
经 济 社会 可 持续 发 展 作出 贡献 。 
" 120. 
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(二 ) 基本 原则 。 

坚持 充分 发 挥 市 场 的 基础 性 作用 与 政府 引导 推动 相 结 合 。 要 充分 发 挥 我 国 
市 场 需 求 巨大 的 优势 ， 创 新 和 转变 消费 模式 ， 营 造 良好 的 市 场 环 境 ， 调 动 企业 
主体 的 积极 性 ， 推 进 产 学 研 用 结合 。 同 时 ， 对 关系 经 济 社会 发 展 全 局 的 重要 领 
域 和 关键 环节 ， 要 发 挥 政府 的 规划 引导 、 政 策 激 励 和 组 织 协调 作用 。 

坚持 科技 创新 与 实现 产业 化 相 结合 。 要 切实 完善 体制 机 制 ， 大 幅度 提升 自 
主创 新 能 力 ， 着 力 推进 原始 创新 ， 大 力 增 强 集成 创新 和 联合 攻关 ， 积 极 参与 国 
际 分 工 合作 ， 加 强 引进 消化 吸收 再 创新 ， 充 分 利用 全 球 创新 资源 ， 突 破 一 批 关 
键 核心 技术 ， 掌 握 相 关 知 识 产权 。 同 时 ， 要 加 大 政策 支持 和 协调 指导 力度 ， 造 
就 并 充分 发 挥 高 素质 人 才 队 伍 的 作用 ， 加 速 创新 成 果 转 化 ,促进 产 业 化 进程 。 

坚持 整体 推进 与 重点 领域 跨越 发 展 相 结合 。 要 对 发 展 战略 性 新 兴 产 业 进行 
统筹 规划 、 系 统 布 局 ， 明 确 发 展 时 序 ， 促进 协调 发 展 。 同 时 ， 要 选择 最 有 基础 
和 条 件 的 领域 作为 突破 口 ， 重 点 推进 。 大 力 培育 产业 集群 ， 促 进 优势 区 域 率先 
发 展 。 

坚持 提升 国民 经 济 长 远 苋 争 力 与 文 撑 当前 发 展 相 结合 。 要 着 眼 长 远 ， 把 握 
科技 和 产业 发 展 新 方向 ， 对 重大 前 治 性 领域 及 早 部 署 ， 积 极 培 育 先导 产业 。 同 
时 ， 要 立足 当前 ， 推 进 对 缓解 经 济 社 会 发 展 瓶颈 制约 具有 重大 作用 的 相关 产业 
较 快 发 展 ， 推 动 高 技术 产业 健康 发 展 ， 带 动 传统 产业 转型 升级 ， 加 快 形成 支柱 
产业 。 

(三 ) 发 展 目标 。 

到 2015 年 ， 战 略 性 新 兴 产 业 形 成 健康 发 展 、 协 调 推进 的 基本 格局 ， 对 产业 
结构 升级 的 推动 作用 显著 增强 ， 增 加 值 占 国 内 生产 总 值 的 比重 力争 达到 8% 
左右 。 

到 2020 年 ， 战 略 性 新 兴 产 业 增 加 值 占 国内 生产 总 值 的 比重 力争 达到 15% 左 
右 ， 吸 纳 、 人 带动 就 业 能 力 显著 提高 。 节 能 环保 、 新 一 代 信息 技术 、 和 生物、 高端 
装备 制造 产业 成 为 国民 经 济 的 支柱 产业 ， 新 能 源 、 新 材料 、 新 能 源 汽车 产业 成 
为 国民 经 济 的 先导 产业 ; 创新 能 力 大 幅 提升 ， 掌 握 一 批 关键 核心 技术 ， 在 局 部 
领域 达到 世界 领先 水 平 ; 形成 一 批 具 有 国际 影响 力 的 大 企业 和 一 批 创新 活力 旺 
盛 的 中 小 企业 ; 建成 一 批 产业 链 完善 、 创 新 能 力 强 、 特 色 鲜 明 的 战略 性 新 兴 F 
业 集聚 区 。 

再 经 过 十 年 左右 的 努力 ， 战 略 性 新 兴 产 业 的 整体 创新 能 力 和 产业 发 展 水 平 
达到 世界 先进 水 平 ， 为 经 济 社 会 可 持续 发 展 提供 强 有 力 的 支撑 。 


三 、 立 足 国 情 ， 努 力 实 现 重点 领域 快速 健康 发 展 


根据 战略 性 新 兴 产 业 的 发 展 阶段 和 特点 ， 要 进一步 明确 发 展 的 重点 方向 和 
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主要 任务 ， 统 筹 部 署 ， 集 中 力量 ， 加 快 推进 。 

(一 ) 节能 环保 产业 。 重 点 开发 推广 高 效 节 能 技术 装备 及 产品 ， 实 现 重 点 领 
域 关 键 技 术 突 破 ， 带 动能 效 整 体 水 平 的 提高 。 加 快 资源 循环 利用 关键 共性 技术 
研发 和 产业 化 示范 ， 提 高 资源 综合 利用 水 平和 再 制造 产业 化 水 平 。 示 范 推广 先 
进 环保 技术 装备 及 产品 ， 提 升 污染 防治 水 平 。 推 进 市 场 化 节能 环保 服务 体系 建 
设 。 加 快 建立 以 先进 技术 为 支撑 的 废旧 商品 回收 利用 体系 ， 积 极 推进 煤炭 清洁 
利用 、 海 水 综合 利用 。 

(二 ) 新 一 代 信 息 技术 产业 。 加 快 建设 宽带 、 泛 在 、 融 合 、 安 全 的 信息 网 络 
基础 设施 ， 推 动 新 一 代 移动 通信 、 下 一 代 互 联网 核心 设备 和 智能 终端 的 研发 及 
产业 化 ， 加 快 推进 三 网 融合 ， 促 进 物 联网 、 云 计算 的 研发 和 示范 应 用 。 着 力 发 
展 集成 电路 、 新 型 显示 、 高 端 软件 、 高 端 服 务 器 等 核心 基础 产业 。 提 升 软件 服 
务 、 网 络 增值 服务 等 信息 服务 能 力 ， 加 快 重要 基础 设施 智能 化 改造 。 大 力 发 展 
数字 虚拟 等 技术 ,促进 文化 创意 产业 发 展 。 

(三 ) 生物 产业 。 大 力 发 展 用 于 重大 疾病 防治 的 生物 技术 药物 、 新 型 疫苗 和 
诊断 试剂 、 化 学 药物 、 现 代 中 药 等 创新 药物 大 品种 ， 提 升 生物 医药 产业 水 平 。 
加 快 先进 医疗 设备 、 医 用 材料 等 生物 医学 工程 产品 的 研发 和 产业 化 ， 促 进 规模 
化 发 展 。 着 力 培 育 生物 育种 产业 ， 积 极 推 广 绿色 农用 生物 产品 ， 促 进 生物 农业 
加 快 发 展 。 推 进 生 物 制造 关键 技术 开发 、 示 范 与 应 用 。 加 快 海洋 生物 技术 及 产 
品 的 研发 和 产业 化 。 

(四 ) 高 端 装 备 制 造 产业 。 重 点 发 展 以 干支 线 飞 机 和 通用 飞机 为 主 的 航空 装 
备 ， 做 大 做 强 航 空 产业 。 积 极 推 进 空 间 基 础 设施 建设 ， 促 进 卫 星 及 其 应 用 产业 
发 展 。 依 托 客 运 专 线 和 城市 轨道 交通 等 重点 工程 建设 ， 大 力 发 展 轨道 交通 装备 。 
面向 海洋 资源 开发 ， 大 力 发 展 海洋 工程 装备 。 强 化 基础 配套 能 力 ， 积 极 发 展 以 
数字 化 、 和 柔性 化 及 系统 集成 技术 为 核心 的 智能 制造 装备 。 

(五 ) 新 能 源 产业 。 积 极 研发 新 一 代 核 能 技术 和 先进 反应 堆 ， 发 展 核能 
业 。 加 快 太阳 能 热 利 用 技术 推广 应 用 ， 开 拓 多 元 化 的 太阳 能 光伏 光 热 发 电 市 场 。 
提高 风电 技术 装备 水 平 ， 有 序 推进 风电 规模 化 发 展 ， 加 快 适应 新 能 源 发 展 的 智 
能 电网 及 运行 体系 建设 。 因 地 人 制 宜 开发 利用 生物 质 能 。 

(六 ) 新 材料 产业 。 大 力 发 展 稀土 功能 材料 、 高 性 能 膜 材 料 、 特 种 玻璃 、 功 
能 陶瓷 、 半 导体 照明 材料 等 新 型 功能 材料 。 积 极 发 展 高 品质 特殊 钢 、 新 型 合金 
材料 、 工 程 塑 料 等 匈 进 结构 材料 。 提 升 碳 纤维 、 廊 给、 超 高 分 子 量 聚 乙 炳 纤维 
等 高 性 能 纤维 及 其 复合 材料 发 展 水 平 。 开 展 纳米 、 超 导 、 智 能 等 共性 基础 材料 
研究 。 

(七 ) 新 能 源 汽车 产业 。 着 力 突破 动力 电池 、 了 驱动 电机 和 电子 控制 领域 关键 
核心 技术 ,推进 插 电 式 混合 动 力 汽车 、 纯 电动 汽车 推广 应 用 和 产业 化 。 同 时 ， 
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时 录 总 
开展 燃料 电池 汽车 相关 前 沿 技术 研发， 大 力 推 进 高 能 效 、 低 排放 节能 汽车 发 展 。 
四 、 强 化 科技 创新 ， 提 升 产业 核心 竞争 力 


增强 自主 创新 能 力 是 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 中 心 环节 ， 必 须 完 善 以 
企业 为 主体 、 市 场 为 导向 、 产 学 研 相 结 合 的 技术 创新 体系 ， 发 挥 国家 科技 重大 
专项 的 核心 引领 作用 ， 结 合 实施 产业 发 展 规划 ， 突 破 关 键 核心 技术 ， 加 强 创新 
成 果 产业 化 ， 提 升 产 业 核 心 竞争 力 。 

(一 ) 加 强 产业 关键 核心 技术 和 前 沿 技术 研究 。 围 绕 经 济 社会 发 展 重大 需 
求 ， 结 合 国家 科技 计划 、 知 识 创新 工程 和 自然 科学 基金 项 目 等 的 实施 ， 集 中 力 
量 突破 一 批 支撑 战略 性 新 兴 产 业 发 展 的 关键 共性 技术 。 在 生物 、 信 息 、 空 天 、 
海洋 、 地 球 深部 等 基础 性 、 前 沿 性 技术 领域 超前 部 署 ， 加 强 交 又 领域 的 技术 和 
产品 研发 ， 提 高 基础 技术 研究 水 平 。 

(二 ) 强化 企业 技术 创新 能 力 建设 。 加 大 企业 研究 开发 的 投入 力度 ， 对 面向 
应 用 、 具 有 明确 市 场 前 景 的 政府 科技 计划 项 目 ， 建 立 由 骨干 企业 牵头 组 织 、 科 
研 机 构 和 高 校 共 同 参 与 实施 的 有 效 机 制 。 依 托 骨干 企业 ， 围 绕 关 键 核心 技术 的 
研发 和 系统 集成 ， 支 持 建设 若干 具有 世界 先进 水 平 的 工程 化 平台 ,结合 技术 创 
新 工程 的 实施 ， 发 展 一 批 由 企业 主导 ,科研 机 构 、 高 校 积极 参与 的 产业 技术 创 
新 联盟 。 加 强 财税 政策 引导 ， 激 励 企 业 增 加 研发 投入 。 加 强 产 业 集聚 区 公共 技 
术 服 务 平台 建设 ,促进 中 小 企业 创新 发 展 。 

(三 ) 加 快 落实 人 才 强 国 战 略 和 知识 产权 战略 。 建 立 科研 机 构 、 高 校 创新 人 
才 向 企业 流动 的 机 制 ， 加 大 高 技能 人 才 队 伍 建设 力度 。 加 快 完善 期 权 、 技 术 入 
股 、 股 权 、 分 红 权 等 多 种 形式 的 激励 机 制 ， 残 励 科研 机 构 和 高 校 科技 人 员 积 极 
从 事 职务 发 明 创造 。 加 大 工作 力度 ， 吸 引 全 球 优秀 人 才 来 华 创 新 创业 。 发 挥 研 
究 型 大 学 的 支撑 和 引领 作用 ， 加 强 战略 性 新 兴 产 业 相 关 专 业 学 科 建 设 ,增加 急 
需 的 专业 学 位 类 别 。 改 革 人 才 培 养 模式 ， 制 定 鼓 励 企业 参与 人 才 培 养 的 政策 ， 
建立 企 校 联 合 培养 人 才 的 新 机 制 ， 促 进 创新 型 、 应 用 型 、 复 合 型 和 技能 型 人 才 
的 培养 。 支 持 知 识 产 权 的 创造 和 和 运用， 强化 知识 产权 的 保护 和 管理 ， 鼓 励 企业 
建立 专利 联盟 。 完 善 高 校 和 科研 机 构 知 识 产 权 转 移 转化 的 利益 保障 和 实现 机 制 ， 
建立 高 效 的 知识 产权 评估 交易 机 制 。 加 大 对 具有 重大 社会 效益 创新 成 果 的 奖励 
力度 。 

(四 ) 实施 重大 产业 创新 发 展 工程 。 以 加 速 产 业 规 模 化 发 展 为 目标 ， 选 择 具 
有 引领 带动 作用 ， 并 能 够 实现 突破 的 重点 方向 ， 依 托 优势 企业 ， 统 筹 技术 开发 、 
工程 化 、 标 准 制 定 、 市 场 应 用 等 环节 ， 组 织 实施 若干 重大 产业 创新 发 展 工程 ， 
推动 要 素 整 合 和 技术 集成 ， 努 力 实 现 重大 突破 。 

(五 ) 建设 产业 创新 支撑 体系 。 发 挥 知识 密集 型 服务 业 支 撑 作 用 ， 大 力 发 展 
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叙 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


研发 服务 、 信 息 服 务 、 创 业 服务 、 技 术 交 易 、 知 识 产 权 和 科技 成 果 转 化 等 高 技 
术 服 务 业 ， 着 力 培育 新 业态 。 积 极 发 展 人 力 资源 服务 、 投 资 和 管理 咨询 等 商务 
服务 业 ， 加 快 发 展现 代 物 流 和 环境 服务 业 。 

(六 ) 推进 重大 科技 成 果 产 业 化 和 产业 集聚 发 展 。 完 善 科技 成 果 产业 化 机 
制 ， 加 大 实施 产业 化 示范 工程 力度 ， 积 极 推进 重大 装备 应 用 ， 建 立 健全 科研 机 
构 、 高 校 的 创新 成 果 发 布 制度 和 技术 转移 机 构 ， 促 进 技术 转移 和 扩散 ， 加 速 科 
技 成 果 转 化 为 现实 生产 力 。 依 托 具 有 优势 的 产业 集聚 区 ， 培 育 一 批 创新 能 力 强 、 
创业 环境 好 、 特 色 突 出 、 集 聚 发 展 的 战略 性 新 兴 产 业 示范 基地 ， 形 成 增长 极 ， 
辐射 带动 区 域 经 济 发 展 。 


五 、 积 极 培育 市 场 ， 营 造 良 好 市 场 环境 


要 充分 发 挥 市 场 的 基础 性 作用 ， 充 分 调动 企业 积极 性 ， 加 强 基础 设施 建设 ， 
积极 培育 市 场 ， 规 范 市 场 秩序 ， 为 各 类 企业 健康 发 展 创造 公平 、 良 好 的 环境 。 

(一 ) 组 织 实 施 重大 应 用 示范 工程 。 坚 持 以 应 用 促 发 展 ， 围 绕 提高 人 民 群 众 
健康 水 平 、 组 解 环境 资源 制约 等 紧迫 需求 ， 选 择 处 于 产业 化 初期 、 社 会 效益 显 
著 、 市 场 机 制 难以 有 效 发 挥 作用 的 重大 技术 和 产品 ， 统 筹 衔接 现 有 试验 示范 工 
程 ， 组 织 实施 全 民 健 康 、 绿 色 发 展 、 智 能 制造 、 材 料 换代 、 信 息 惠 民 等 重大 应 
用 示范 工程 ， 引 导 消 费 模式 转变 ， 培 育 市 场 ， 拉 动产 业 发 展 。 

(二 ) 支持 市 场 拓 展 和 商业 模式 创新 。 辟 励 绿 色 消 费 、 循 环 消费 、 信 息 消 
费 ， 创 新 消费 模式 ， 促 进 消费 结构 升级 。 扩 大 终端 用 能 产品 能 效 标 识 实施 范围 。 
加 强 新 能 源 并 网 及 储 能 、 支 线 航空 与 通用 航空 、 新 能 源 汽车 等 领域 的 市 场 配 套 
基础 设施 建设 。 在 物 联网 、 节 能 环保 服务 、 新 能 源 应 用 、 信 息 服务 、 新 能 源 汽 
车 推广 等 领域 ,支持 企业 大 力 发 展 有 利于 扩大 市 场 需求 的 专业 服务 、 增 值 服务 
等 新 业态 。 积 极 推行 合同 能 源 管 理 、 现 代 废 旧 商 品 回收 利用 等 新 型 商业 模式 。 

(三 ) 完善 标准 体系 和 市 场 准 入 制度 。 加 快 建立 有 利于 战略 性 新 兴 产 业 发 展 
的 行业 标准 和 重要 产品 技术 标准 体系 ， 优 化 市 场 准 入 的 审批 管理 程序 。 进 一 步 
健全 药品 注册 管理 的 体制 机 制 ， 完 善 药 品 集中 采购 制度 ， 支 持 临 床 必需 、 疗 效 
确切 、 安 全 性 高 、 价 格 合理 的 创新 药物 优先 进入 医保 目录 。 完 善 新 能 源 汽车 的 
项 目 和 产品 准 入 标准 。 改 善 转基因 农产品 的 管理 。 完 善 并 严格 执行 节能 环保 法 
规 标 准 。 

六 、 深 化 国际 合作 ， 提 高 国际 化 发 展 水 平 

要 通过 深化 国际 合作 ， 尽 快 掌握 关键 核心 技术 ， 提 升 我 国 自主 发 展 能 力 与 
核心 范 争 力 。 把 握 经 济 全 球 化 的 新 特点 ,深度 开展 国际 合作 与 交流 ， 积 极 探 索 
合作 新 模式 ， 在 更 高 层次 上 参与 国际 合作 。 
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时 录 总 


(一 ) 大 力 推进 国际 科技 合作 与 交流 。 发 挥 各 种 合作 机 制 的 作用 ， 多 层次 、 
多 渠道 、 多 方式 推进 国际 科技 合作 与 交流 。 辟 励 境外 企业 和 科研 机 构 在 我 国 设立 
研发 机 构 ， 支 持 符合 条 件 的 外 商 投资 企业 与 内 资 企 业 、 研 究 机 构 合作 申请 国家 科 
研 项 目 。 支 持 我 国企 业 和 研发 机 构 积 极 开 展 全 球 研 发 服务 外 包 ， 在 境外 开展 联合 
研发 和 设立 研发 机 构 ， 在 国外 申请 专利 。 鼓 励 我 国企 业 和 研发 机 构 参 与 国际 标准 
的 制定 ， 误 励 外 商 投资 企业 参与 我 国 技术 示范 应 用 项 目 ， 共 同形 成 国际 标准 。 

(二 ) 切实 提高 国际 投 融 资 合 作 的 质量 和 水 平 。 完 善 外 商 投资 产业 指导 目录 ， 
鼓励 外 商 设立 创业 投资 企业 ， 引 导 外 资 投向 战略 性 新 兴 产 业 。 支 持 有 条 件 的 企业 
开展 境外 投资 ， 在 境外 以 发 行 股票 和 债券 等 多 种 方式 融资 。 扩 大 企业 境外 投资 自 
主权 ， 改 进 审批 程序 ， 进 一 步 加 大 对 企业 境外 投资 的 外 汇 支 持 。 积 极 探索 在 海外 
建设 科技 和 产业 园区 。 制 定 国 别 产 业 导 向 目录 ， 为 企业 开展 跨国 投资 提供 指导 。 

(三 ) 大 力 支持 企业 跨国 经 营 。 完 善 出 口 信贷 、 保 险 等 政策 ， 结 合 对 外 援助 
等 积极 支持 战略 性 新 兴 产 业 领 域 的 重点 产品 、 技 术 和 服务 开拓 国际 市 场 ， 以 及 
自主 知识 产权 技术 标准 在 海外 推广 应 用 。 支 持 企业 通过 境外 注册 商标 、 境 外 收 
购 等 方式 ， 培 育 国际 化 品牌 。 加 强 企业 和 产品 国际 认证 合作 。 


七 、 加 大 财税 金融 政策 扶持 力度 ， 引 导 和 鼓励 社会 投入 


加 快 培育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 ， 必 须 健 全 财税 金融 政策 支持 体系 ， 加 大 
扶持 力度 ， 引 导 和 鼓励 社会 资金 投入 。 

(一 ) 加 大 财政 支持 力度 。 在 整合 现 有 政策 资源 和 资金 渠道 的 基础 上 ,设立 
战略 性 新 兴 产 业 发 展 专项 资金 ， 建 立 稳定 的 财政 投入 增长 机 制 ， 增 加 中 央 财 政 
投入 ， 创 新 支持 方式 ， 着 力 文 持 重大 关键 技术 研发 、 重 大 产业 创新 发 展 工程 、 
重大 创新 成 果 产 业 化 、 重 大 应 用 示范 工程 、 创 新 能 力 建设 等 。 加 大 政府 引导 和 
支持 力度 ， 加 快 高 效 节能 产品 、 环 境 标 志 产 品 和 资源 循环 利用 产品 等 推广 应 用 。 
加 强 财政 政策 绩效 考评 ， 创 新 财政 资金 管理 机 制 ， 提 高 资金 使 用 效率 。 

(二 ) 完善 税收 激励 政策 。 在 全 面 落实 现行 各 项 促进 科技 投入 和 科技 成 果 转 
化 、 文 持 高 技术 产业 发 展 等 方面 的 税收 政策 的 基础 上 ， 结 合 税制 改革 方向 和 税 
种 特征 ， 针 对 战略 性 新 兴 产 业 的 特点 ,研究 完善 工 励 创新 、 引 导 投 资 和 消费 的 
税收 支持 政策 。 

(三 ) 鼓励 金融 机 构 加 大 信贷 支持 。 引 导 金 融 机 构建 立 适应 战略 性 新 兴 产 业 
特点 的 信贷 管理 和 贷款 评审 制度 。 积 极 推进 知识 产权 质押 融资 、 产 业 链 融 资 等 
金融 产品 创新 。 加 快 建 立 包 括 财政 出 资 和 社会 资金 投入 在 内 的 多 层次 担保 体系 。 
积极 发 展 中 小 金融 机 构 和 新 型 金融 服务 。 综 合 运 用 风险 补偿 等 财政 优惠 政策 ， 
促进 金融 机 构 加 大 支持 战略 性 新 兴 产 业 发 展 的 力度 。 

(四 ) 积极 发 挥 多 层次 资本 市 场 的 融资 功能 。 进 一 步 完善 创业 板 市 场 制 度 ， 
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例 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


支持 符合 条 件 的 企业 上 市 融资 。 推 进 场 外 证 券 交 易 市 场 的 建设 ,满足 处 于 不 同 发 
展 阶段 创业 企业 的 需求 。 完 善 不 同 层 次 市 场 之 间 的 转 板 机 制 ， 逐 步 实现 各 层次 市 
场 间 有 机 衔接 。 大 力 发 展 债券 市 场 ， 扩 大 中 小 企业 集合 债券 和 集合 票据 发 行规 模 ， 
积极 探索 开发 低 信用 等 级 高 收益 债券 和 私募 可 转 债 等 金融 产品 ， 稳 步 推进 企业 债 
券 、 公 司 债券 、 短 期 融资 券 和 中 期 票据 发 展 ， 拓 > 宽 企 业 债务 融资 渠道 。 

(五 ) 大 力 发 展 创业 投资 和 股权 投资 基金 。 建 立 和 完善 促进 创业 投资 和 股权 
投资 行业 健康 发 展 的 配套 政策 体系 与 监管 体系 。 在 风险 可 控 的 范围 内 为 保险 公 
司 、 社 保 基 金 、 企 业 年 金管 理 机 构 和 其 他 机 构 投 资 者 参与 新 兴 产 业 创业 投资 和 
股权 投资 基金 创造 条 件 。 发 挥 政府 新 兴 产 业 创 业 投 资 资金 的 引导 作用 ， 扩 大 政 
府 新 兴 产 业 创业 投资 规模 ， 充 分 运用 市 场 机 制 ， 带 动 社会 资金 投向 战略 性 新 兴 
产业 中 处 于 创业 早 中 期 阶段 的 创新 型 企业 。 鼓 励 民 间 资 本 投资 战略 性 新 兴 产 业 。 


八 、 推 进 体制 机 制 创 新 ， 加 强 组 织 领导 


加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 是 我 国 新 时 期 经 济 社会 发 展 的 重大 战略 任 
务 ， 必 须 大 力 推进 改革 创新 ， 加 强 组 织 领导 和 统筹 协调 ， 为 战略 性 新 兴 产 业 发 
展 提 供 动力 和 条 件 。 

(一 ) 深化 重点 领域 改革 。 建 立 健全 创新 药物 、 新 能 源 、 资 源 性 产品 价格 形 
成 机 制 和 税 费 调节 机 制 。 实 施 新 能 源 配额 制 ， 落实 新 能 源 发 电 全 和 额 保障 性 收购 
制度 。 加 快 建立 生产 者 责任 延伸 制度 ， 建 立 和 完善 主要 污染 物 和 碳 排放 交易 制 
度 。 建 立 促进 三 网 融合 高 效 有 序 开展 的 政策 和 机 制 ， 深 化 电力 体制 改革 ， 加 快 
推进 空域 管理 体制 改革 。 

(二 ) 加 强 宏观 规划 引导 。 组 织 编制 国家 战略 性 新 兴 产 业 发 展 规划 和 相关 专 
项 规划 ， 制 定 战略 性 新 兴 产 业 发 展 指导 目录 ， 开 展 战 略 性 新 兴 产 业 统计 监测 调 
查 ， 加 强 与 相关 规划 和 政策 的 衔接 。 加 强 对 各 地 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 引导 ， 
优化 区 域 布局 、 发 挥 比较 优势 ， 形 成 各 具 特 色 、 优 势 互 补 、 结 构 合 理 的 战略 性 
新 兴 产 业 协调 发 展 格 局 。 各 地 区 要 根据 国家 总 体 部 署 ， 从 当地 实际 出 发 ， 突 出 
发 展 重点 ， 避 人 免 盲目 发 展 和 重复 建设 。 

(三 ) 加 强 组 织 协调 。 成 立 由 发 展 改革 委 牵 头 的 战略 性 新 兴 产 业 发 展 部 际 协 
调 机 制 ， 形 成 合力 ， 统 筹 推进 。 

国务 院 各 有 关 部 门 、 各 省 (区 、 市 ) 人 民政 府 要 根据 本 决定 的 要 求 ， 抓 紧 
制定 实施 方案 和 具体 落实 措施 ， 加 大 支持 力度 ， 加 快 将 战略 性 新 兴 产 业 培 育成 
为 先导 产业 和 支柱 产业 ， 为 我 国 现代 化 建设 作出 新 的 贡献 。 






































国务 院 
三 口 一 口 年 下 月 村 日 
* 126 ， 





只 录 况 


附 录 C 


财政 部 ”国家 发 展 改革 委 关 于 印发 
《高 效 照 明 产 品 推广 财政 补贴 资金 管理 暂行 办 法 》 的 通知 








各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 、 计 划 单 列 市 财政 厅 (局 ) 、 发 展 改革 委 、 经 贸 委 (经 
委 ) ， 新 疆 生 产 建设 兵团 财务 局 、 发 展 改革 委 : 

根据 《国务 院 关 于 加 强 节 能 工作 的 决定 》 ( 国 发 [2006] 28 号 ) 和 《国务 
院 关 于 印发 节能 减 排 综合 性 工作 方案 的 通知 》 ( 国 发 [2007] 15 号 ) 精神 ， 中 
央 财 政 设立 专项 资金 ， 支 持 高 效 照明 产品 的 推广 使 用 。 为 规范 财政 资金 管理 ， 
提高 资金 使 用 效益 ,我们 制定 了 《高 效 照明 产品 推广 财政 补贴 资金 管理 暂行 办 
法 》。 现 予 印 发 ， 请 遵照 执行 。 











财政 部 ”国家 发 展 改革 委 
二 OO 七 年 十 二 月 二 十 八 日 


高 效 照明 产品 推广 财政 补贴 资金 管理 暂行 办 法 


第 一 条 ”根据 《国务 院 关 于 加 强 节 能 工作 的 决定 》 ( 国 发 [2006] 28 号 ) 和 
《国务 院 关 于 印发 节能 减 排 综合 性 工作 方案 的 通知 》 ( 国 发 [2007] 15 号 ) ， 国 家 
安排 专项 资金 ， 支 持 高 效 照明 产品 的 推广 使 用 。 为 加 强 高 效 照明 产品 推广 财政 补 
贴 资金 (以 下 简称 财政 补贴 资金 ) 管理 ， 提 高 资金 使 用 效益 ， 特 制定 本 办 法 。 

第 二 条 ”财政 补贴 资金 用 于 支持 采用 高 效 照明 产品 蔡 代 在 用 的 白炽 灯 和 其 
他 低 效 照明 产品 ， 主 要 包括 高 效 照 明 产 品 补贴 资金 和 推广 工作 经 费 。 

第 三 条 ”补贴 资金 采取 间接 补贴 方式 ， 由 财政 补贴 给 中 标 企业 ， 再 由 中 标 
企业 按 中 标 协 议 供 货 价格 减 去 财政 补贴 资金 后 的 价格 销售 给 终端 用 户 ， 最 终 受 
益 人 是 大 宗 用 户 和 城乡 居民 。 

第 四 条 ”财政 补贴 资金 由 中 央 财 政 预算 安排 ， 实 行 公开 、 透 明 管理 办 法 ， 


接受 社会 监督 

















第 二 章 ”补贴 产品 和 受益 对 象 


第 五 条 ”财政 补贴 的 高 效 照明 产品 主要 是 普通 照明 用 自 镇 流 荧光 灯 、 三 基 
“127 ， 





了 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


色 双 端 直 管 荧光 灯 〈(T8 、15 型 ) 和 金属 岗 化 物 灯 、 高 压 钠灯 等 电光 源 产 品 ， 半 
导体 (LED) 照明 产品 ， 以 及 必要 的 配套 镇 流 带 。 

第 六 条 ”财政 补贴 的 受益 对 象 包括 大 宗 用 户 和 城乡 居民 用 户 。 大 宗 用 户 是 
指 工 矿 企 业 、 写 字 楼 、 医 院 、 学 校 、 宾 馆 、 商 厦 、 和 车站、 机场、 码头、 道路 等 
采用 照明 产品 集中 的 场所 ， 采 用 合同 能 源 管理 推广 高 效 照 明 产 品 的 节能 服务 公 
司 可 视 为 大 宗 用 户 ; 居民 用 户 是 指 以 社区 或 行政 村 为 购买 单位 的 用 户 。 


第 三 章 ”中 标 企 业 及 产品 要 求 


第 七 条 ”高 效 照明 产品 推广 企业 及 协议 供 货 价 格 通 过 招标 产生 。 国 家 实行 
统一 招标 ， 并 根据 招标 结果 ， 公 示 中 标 企业 、 高 效 照明 产品 及 其 中 标 协议 供 货 
价格 。 

第 八条 ”中 标 企业 提供 的 高 效 照明 产品 必须 达到 照明 产品 国家 能 效 标准 的 
节能 评价 值 ， 其 规格 、 型 号 必须 通过 国家 节能 产品 认证 。 

第 九条 ”中 标 企 业 应 当 具 有 完善 的 售后 服务 体系 ， 履行 约定 的 质量 承诺 
(大 宗 用 户 不 少 于 1 年 、 城 乡 届 民 用 户 不 少 于 2 年) 。 

第 十 条 ”中 标 企业 应 在 产品 外 包装 和 本 体 上 印 制 “政府 补贴 、 绿 照 工程 ” 
字样 。 

第 十 一 条 ”中 标 企业 必须 按照 中 标 协 议 供 货 价格 减 去 财政 补贴 资金 后 的 价 
格 销售 中 标 产品 。 
































第 四 章 补贴 标准 
第 十 二 条 “大宗 用 户 每 只 高 效 照明 产品 ， 中 央 财 政 按 中 标 协议 供 货 价格 的 
30% 给 予 补 贴 ; 城乡 居民 用 户 每 只 高 效 照 明 产 品 ， 中 央 财 政 按 中 标 协议 供 货 价 
格 的 50% 给 予 补贴 。 











第 五 章 ”资金 申报 与 拨付 


第 十 三 条 ”国家 发 展 改革 委 、 财 政 部 根据 国家 高 效 照明 产品 年 度 推 广 任务 、 
人 口 分 布 、 城 乡 发 展 水 平 及 白炽 灯 使 用 情况 等 因素 ， 联 合 下 达 年 度 高 效 照明 产 
品 推广 任务 ， 并 提供 中 标 企业 名 单 、 产 品目 录 及 其 协议 供 货 价格 。 

第 十 四 条 ”省 级 节能 主管 部 门 会 同 财政 部 门 根据 国家 发 展 改 革 委 、 财 政 部 
下 达 的 高 效 照明 产品 年 度 推广 任务 ,结合 本 地 实际 情况 ,制定 具体 实施 方案 ， 
明确 所 需 产 品 的 名 称 、 型 号 、 数 量 、 广 家 及 推广 地 区 等 ， 联 合 报国 家 发 展 改 革 
委 、 财 政 部 备案 ， 并 组 织 协 调 中 标 企业 落实 推广 任务 。 

第 十 五 条 ”中 标 企 业 根据 高 效 照明 产品 推广 计划 、 高 效 照明 产品 实际 安装 数 
量 、 中 标 协 议 供 货 价格 、 补 贴 标 准 ， 提 出 财政 补贴 资金 申请 报告 ， 经 高 效 照明 产 
“128 . 
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品 推 广 所 在 地 财政 部 门 和 节能 主管 部 门 审核 后 ， 报 省 级 财政 部 门 和 节能 主管 部 门 。 

第 十 六 条 ”省 级 财政 部 门 会 同 节 能 主管 部 门 对 企业 资金 申请 报告 进行 审核 ， 
分 别 于 每 年 4 月 30 日 和 8 月 31 日 前 报 财政 部 、 国 家 发 展 改 革 委 。 

第 十 七 条 ”财政 部 会 同 国家 发 展 改 革 委 对 高 效 照明 产品 推广 情况 和 实际 安 
装 数量 进行 抽查 。 

第 十 八条 ”财政 部 根据 抽查 情况 下 达 财 政 补贴 资金 预算 ， 抄 送 国家 发 展 改革 委 。 

第 十 九条 ”财政 部 视 情 况 安 排 一 定 的 推广 工作 经 费 ， 支持 基层 节能 部 
门 、 居 委 会 或 村 委 会 开展 与 推广 相关 的 需求 统计 、 宣 传 资料 、 组 织 联 络 等 
工作 。 

第 二 十 条 ”各 级 财政 部 门 要 按照 财政 国库 管理 制度 等 有 关 规 定 ， 将 财政 补 
贴 资金 及 时 拨付 给 有 关 单 位 和 中 标 企业 。 

第 六 章 ”资金 监督 管理 

第 二 十 一 条 ”企业 对 财政 补贴 资金 申请 报告 的 真实 性 负责 。 对 弄虚作假 ， 
取 财 政 补贴 资金 的 企业 ， 财 政 将 追缴 扣 回 补贴 资金 ， 并 由 国家 发 展 改革 委 取 
消 企业 的 供 货 资格 ， 同 时 向 社会 公布 。 

第 二 十 二 条 ”财政 补贴 资金 必须 专款 专用 ,任何 单位 不 得 以 任何 理由 、 任 
何 形 式 截留 、 挪 用 。 对 违反 规定 的 ,按照 《财政 违法 行为 处 罚 处 分 条 例 》 (国务 
院 令 第 427 号 ) 等 有 关 规 定 ， 依 法 追究 有 关 单 位 和 人 员 的 责任 。 

第 七 章 附 则 
第 二 十 三 条 ”本 办 法 由 财政 部 会 同 国家 发 展 改 革 委 负责 解释 。 
第 二 十 四 条 ”本 办 法 自 印 发 之 日 起 实施 。 


附 孙 D 









































、 


展 和 改革 委员 会 、 科 学 技术 部 、 
工业 和 信息 化 部 、 财 政 部 、 住 房 和 城乡 建设 部 、 
国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 关于 印发 半导体 照明 节能 

产业 发 展 意见 的 通知 
发 改 环 资 [2009] 2441 号 





























各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 及 计划 单列 市 、 副 省 级 省 会 城市 、 新 疆 生 产 建设 兵团 发 
展 改革 委 、 经 贸 委 (经 委 、 经 信 委 、 工 信 委 、 工 信 厅 )、 科 技 厅 ( 科 委 )、 财 政 
" 129. 
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厅 (局 ) 、 住 房 城乡 建设 厅 (建委 、 建 设 局 ) 、 质 量 技术 监督 局 ; 

为 推动 我 国 半 导体 照明 节能 产业 健康 有 序 发 展 ， 培 育 新 的 经 济 增长 点 ， 扩 
大 消费 需求 ， 促 进 节能 减 排 ， 国 家 发 展 改革 委 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 财 
政 部 、 住 房 城乡 建设 部 、 国 家 质 检 总 局 联合 制定 了 《半导体 照明 节能 产业 发 展 
意见 》。 现 印发 给 你 们 ， 请 结合 实际 贯彻 落实 。 








国家 发 展 改革 委 
科 技 部 
工业 和 信息 化 部 
财 政 部 
住房 城乡 建设 音 
国家 质 检 总 局 
三 OOG 无 年 万 月 三 才 三 日 


半导体 照明 节能 产业 发 展 意见 


半导体 照明 是 继 白 炽 灯 、 荧 光 灯 之 后 照明 光源 的 又 一 次 革命 。 半 导体 照明 
技术 发 展 迅 速 、 应 用 领域 广泛 、 产 业 带 动 性 强 、 节 能 潜力 大 ,被 各 国 公认 为 最 
有 发 展 前 景 的 高 效 照明 产业 。 为 推动 我 国 半 导体 照明 节能 产业 健康 有 序 发 展 ， 
培育 新 的 经 济 增长 点 ， 扩 大 消费 需求 ,促进 广 能 减 排 ， 特 制订 本 意见 。 


一 、 半 导体 照明 节能 产业 发 展现 状 与 趋势 


半导体 照明 亦 称 固态 照明 ， 是 指 用 固态 发 光 器 件 作 为 光源 的 照明 ， 包 括 发 
光 二 极 管 (LED) 和 有 机 发 光 二 极 管 (OLED ) ， 具 有 耗 电 量 少 、 寿 命 长 、 色 彩 
丰富 、 耐 震动 、 可 控 性 强 等 特点 。 上 游 产 业 外 延 材料 与 芯片 制造 ， 属 于 技术 和 
资金 密集 行业 ; 中 游 产 业 器 件 与 模块 封装 以 及 下 游 产 业 显 示 与 照明 应 用 ， 属 于 
技术 和 劳动 密集 行业 。 

20 世纪 90 年 代 以 来 ， 半 导体 照明 技术 不 断 突 破 ， 应 用 领域 日 益 扩展 。 在 指 
示 、 显 示 领 域 的 技术 基本 成 熟 ， 已 得 到 广泛 应 用 ; 在 中 大 尺寸 背光 源 领域 的 技 
术 日 趋 成 熟 ， 市 场 占 有 率 逐 步 提高 ; 在 功能 性 照明 领域 的 技术 刚刚 起 步 ， 处 于 
试点 示范 阶段 。 此 外 ， 医 疗 、 农 业 等 特殊 领域 的 半导体 照明 技术 方兴未艾 。 

近 几 年 ， 半 导体 照明 产业 发 展 迅 速 ， 美 国 、 日 本 、 欧 洲 、 韩 国 、 我 国 台湾 
地 区 在 不 同 领域 具有 较 强 优势 ， 全 球 产 值 年 增长 率 保 持 在 20% 以 上 。 我 国 先后 
启动 了 绿色 照明 工程 、 半 导体 照明 工程 ， 在 十 大 重点 节能 工程 、 高 技术 产业 化 
示范 工程 、 企 业 技 术 升 级 和 结构 调整 专项 、863 计划 新 材料 领域 中 先后 支持 半 导 
. 130 . 















































时 录 总 


体 照 明 技术 的 研发 和 产业 化 项 目 ， 具 备 了 较 好 的 研发 基础 ， 初 步 形成 了 完整 的 
产业 链 ， 并 在 下 游 集 成 应 用 方面 具有 一 定 优势 。2008 年 我 国 半 导体 照明 总 产值 
近 700 亿 元 ， 其 中 芯片 产值 19 亿 元 ,封装 产值 185 亿 元 ， 应 用 产品 产值 
450 亿 元 。 从 长 远 发 展 看 ， 世 界 照 明 工 业 正在 转型 ， 许 多 国家 提出 淘汰 白炽 灯 、 
推广 节能 灯 计 划 ， 将 半导体 照明 节能 产业 作为 未 来 新 的 经 济 增长 点 。 随 着 我 国 
产业 结构 调整 、 发 展 方式 转变 进程 的 加 快 ， 半 导体 照明 节能 产业 作为 节能 减 排 
的 重要 措施 迎 来 了 新 的 发 展 机 遇 期 。 


二 、 半 导体 照明 节能 产业 发 展 存在 的 主要 问题 


虽然 我 国 半导体 照明 节能 产业 发 展 取得 积极 进展 ， 但 是 还 面临 着 许多 急需 
解决 的 问题 。 

(一 ) 专利 和 核心 技术 缺乏 。 目 前 半导体 照明 的 主流 技术 专利 多 为 发 达 国家 
所 控制 ， 企 业 发 展 面临 的 专利 风险 日 益 加 大 。 核 心 装 备 MOCVD (金属 有 机 源 化 
学 气相 沉积 设备 ) 基本 依赖 进口 。 研 发 投入 不 足 ， 缺 乏 文 持 基础 理论 研究 的 长 
效 机 制 ， 共 性 技术 研发 平台 尚 不 完善 ， 关 键 技 术 研 发 没有 形成 合力 。 

(二 ) 产业 整体 水 平 较 低 。 我 国 半 导体 照明 生产 企业 超过 3000 家 ， 其 中 
70% 集 中 于 下 游 产 业 ， 且 技术 水 平和 产品 质量 参差 不 齐 。 国 产 LED 外 延 材料 、 
芯片 以 中 低档 为 主 ，80% 以 上 的 功率 型 LED 芯片 、 器 件 依赖 进口 。 企 业 规 模 小 ， 
集中 度 低 ， 产 品 不 定型 ， 不 利于 形成 竞争 优势 和 知名 品牌 。 

(三 ) 标准 和 检测 体系 尚未 建立 。 检 测 设备 、 检 测 方法 研发 和 标准 制定 工作 
不 能 适应 产业 快速 发 展 的 要 求 。 半 导体 照明 产品 的 标准 与 检测 体系 建设 吸 待 完善 ， 
权威 检测 平台 尚未 建立 ， 无 法 对 现 有 半导体 照明 产品 进行 质量 评价 或 认证 。 

(四 ) 低 水 平 盲目 投资 现象 严重 。 目 前 不 少 地方 将 半导体 照明 节能 产业 作为 
发 展 的 重点 产业 ， 加 大 支持 力度 ， 但 也 同时 存在 盲目 投资 、 低 水 平 建设 的 现象 ， 
一 些 地 方 政 府 不 顾 经 济 效 益 对 道路 照明 进行 盲目 改造 ， 过 度 投 入 景观 照明 ， 导 
致 产业 无 序 竞 争 ， 产 品质 量 良 劳 不 齐 ， 资 源 浪费 严重 ,影响 消费 者 信心 ， 不 利 
于 产业 健康 发 展 。 


三 、 半 导体 照明 节能 产业 发 展 的 指导 思想 、 基 本 原则 、 发 展 目标 
及 重点 领域 


(一 ) 指导 思想 
全 面 落 实 科学 发 展 观 ， 围 绕 扩 内 需 、 保 增长 、 调 结构 、 惠 民生 ， 大 力 实 
施 绿色 照明 工程 ， 以 增强 自主 创新 能 力 和 扩大 绿色 消费 需求 为 主线 ， 以 抢占 
未 来 竞争 制高点 为 目标 ， 以 市 场 为 导向 、 以 企业 为 主体 、 以 试点 示范 工程 为 
依托 ， 以 改善 制约 产业 发 展 环境 为 手段 ， 形 成 一 批 拥有 自主 知识 产权 、 知 各 
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品牌 和 较 强 市 场 竞 争 力 的 骨干 企业 ， 实 现 技术 上 的 重点 突破 和 产业 上 的 重点 
跨越 ， 培 育 振兴 我 国 半 导体 照明 节能 产业 ， 推 动 节能 减 排 ， 促 进 经 济 平稳 较 
快 发 展 。 

(二 ) 基本 原则 

坚持 扩大 内 需 与 长 远 发 展 相 结合 。 发 展 半导体 照明 节能 产业 代表 世界 照明 
工业 的 未 来 发 展 方向 ， 不 仅 是 应 对 金融 危机 、 保 持 经 济 平稳 较 快 发 展 的 重要 突 
破 口 ， 也 是 催生 新 技术 革命 、 培 育 新 兴 产 业 、 促 进 节 能 减 排 、 应 对 全 球 气候 变 
化 的 重要 途径 。 

坚持 产业 发 展 与 结构 优化 相 结合 。 发 展 半导体 照明 节能 产业 ， 要 从 区 域 产业 
实际 出 发 ， 注 重 推 动 传统 照明 行业 的 结构 优化 ， 提 升 半 导体 照明 上 下 游 企业 的 资 
源 整 合 和 产业 集中 ， 带 动 关联 产业 的 协同 发 展 ， 实 现 区 域 产业 结构 的 优化 升级 。 

坚持 技术 引领 与 需求 带动 相 结合 。 半 导体 照明 节能 产业 要 以 技术 创新 为 支 
撑 、 社 会 需求 为 导向 谋求 发 展 。 企 业 在 遵循 产业 发 展 规律 、 增 强 自 主创 新 能 
的 同时 ， 要 努力 把 握 市 场 脉搏 ， 积 极 拓展 消费 市 场 ， 形 成 以 市 场 应 用 促进 科技 
创新 、 以 科技 创新 带动 市 场 需求 的 良性 循环 。 

坚持 政府 引导 与 市 场 机 制 相 结合 。 发 展 半 导体 照明 节能 产业 要 在 政府 宏观 
政策 引导 下 充分 发 挥 市 场 配置 资源 的 基础 性 作用 ， 创 新 体制 机 制 ， 形 成 有 利于 
产业 发 展 的 政策 环境 和 市 场 环 境 ， 调 动 市 场 主体 的 积极 性 。 

(三 ) 发 展 目标 

到 2015 年 ， 半 导体 照明 节能 产业 产值 年 均 增长 率 在 30% 左右 ; 产品 市 场 占 
有 率 逐 年 提高 ， 功 能 性 照明 达到 20% 左右 ， 液 晶 背 光源 达到 50% 以 上 ， 景 观 装 
饰 等 产品 市 场 占有 率 达 到 70% 以 上 ; 企业 自主 创新 能 力 明 显 增 强 ， 大 型 MOCVD 
装备 、 关 键 原材料 以 及 70% 以 上 的 芯片 实现 国产 化 ， 上 游 世 片 规模 化 生产 企业 
3-5 家 ; 产业 集中 度 显著 提高 ， 拥 有 自主 品牌 、 较 大 市 场 影响 力 的 骨干 龙头 企业 
10 家 左右 ; 初步 建立 半导体 照明 标准 体系 ; 实现 年 节 电 400 亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 
年 减 排 二 氧化 碳 4000 万 吨 。 

(四 ) 重点 领域 

技术 与 装备 。 支 持 MOCVD 装备 、 新 型 衬 底 、 高 纯 MO 源 (金属 有 机 源 ) 等 
关键 设备 与 材料 的 研发 ， 开 展 氮 化 销 材料 、OLED 材料 与 器 件 的 基础 性 研发 ， 支 
持 半 导体 照明 应 用 基础 理论 研究 ， 包 括 光 度 学 、 色 度 学 、 测 量 学 等 ， 攻 克 半 导 
体 照 明 产 业 化 共性 关键 技术 ， 包 括 大 功率 芯片 和 器 件 、 驱 动 电路 及 标准 化 模 组 、 
系统 集成 与 应 用 等 技术 。 

照明 产品 。 开 发 和 推广 替代 白炽 灯 、 商 钨 灯 等 节能 效果 显著 、 性 价 比 高 的 半 
导体 照明 定型 产品 ; 开发 和 推广 停车 场 、 隧 道 、 道 路 等 性 能 要 求 高 、 照 明 时间 长 
的 功能 性 半导体 照明 定型 产品 ; 发 展 中 大 尺寸 液晶 显示 背光 源 、 汽 车 照明 等 增长 
. 132 . 













































































时 录 总 


潜力 大 的 半导体 照明 产品 ， 发 展 医疗 、 农 业 等 特殊 用 途 的 半导体 照明 产品 。 
服务 体系 。 完 善 具有 国际 水 平 的 半导体 照明 产品 检测 平台 ; 支持 建立 公共 信 

县 服务 、 路 学 科 设 计 创 意 以 及 人 才 培 养 平台 ;鼓励 开展 节能 诊断 、 咨 询 评 价 、 产 

品 推广 、 宣 传 培 训 等 服务 ; 推广 合同 能 源 管理 、 需 求 侧 管理 等 节能 服务 新 机 制 。 


四 、 半 导体 照明 节能 产业 发 展 的 政策 措施 


(一 ) 统筹 规划 ， 促 进 产业 健康 有 序 发 展 

各 级 发 展 改 革 、 经 贸 、 科 技 、 工 业 和 信息 化 、 财 政 、 住 房 城乡 建设 、 质 检 
等 主管 部 门 要 按照 职责 分 工 ， 各 司 其 职 ， 加 强 协调 ， 形 成 合力 ， 积 极 推进 半 导 
体 照 明 节 能 产业 健康 有 序 发 展 。 加 强 对 半导体 照明 节能 产业 发 展 的 指导 ， 严 格 
落实 国家 产业 政策 和 项 目 管理 规定 ， 科 学 规划 ,合理 布局 ， 避 免 育 目 扩张 和 低 
水 平 重 复 建设 ,不 断 提高 产业 集中 度 ， 推 动 区域 产 业 专 业 化 、 特 色 化 、 集 群 化 
发 展 。 加 强 城市 道路 照明 、 景 观照 明 新 建 和 改建 工程 的 论证 工作 ， 统 一 规划 设 
计 ， 避 免 育 目 拆 换 和 过 度 亮 化 。 

(二 ) 继续 加 大 半导体 照明 技术 创新 支持 力度 

科技 部 、 国 家 发 展 改革 委 、 工 业 和 信息 化 部 等 部 门 要 继续 通过 国家 973 计 
划 、863 计划 、 高 技术 产业 化 示范 工程 等 渠道 ， 加 大 对 半导体 照明 领域 的 科学 研 
究 和 技术 应 用 的 支持 力度 ; 有 效 整合 和 利用 现 有 科技 资源 ， 加 强国 家 重点 实验 
室 、 国 家 工程 实验 室 、 国 家 工程 中 心 建设 ,形成 基础 科学 研究 的 长 效 机 制 以 及 
成 果 可 转移 、 利 益 可 共享 的 合作 开发 机 制 。 通 过 引进 消化 吸收 再 创新 ， 联 合 各 
方 集中 攻克 MOCVD 装备 等 核心 技术 。 组 织 实 施 “ 十 城 万 荔 ” 工 程 ， 绪 合 市 场 
需求 ， 不 断 强化 产品 的 集成 创新 。 进 一 步 实施 专利 战略 ， 建 立 专利 池 ， 增 强 产 
业 核 心 竞争 力 。 

(三 ) 稳步 提升 半导体 照明 产业 发 展 水 平 

国家 发 展 改革 委 、 财 政 部 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 住 房 城乡 建设 部 等 
部 门 以 及 地 方 政 府 要 加 大 投入 ， 积 极 引 导 社 会 投资 ， 重 点 支持 有 一 定 规模 和 技 
术 实 力 ， 特 别 是 拥有 自主 知识 产权 的 企业 ， 通 过 技术 改造 扩大 生产 规模 ， 提 升 
核心 竞争 力 和 产业 化 水 平 。 组 织 实 施 半导体 照明 试点 示范 工程 ， 通 过 中 央 预 算 
内 投资 支持 一 批示 范 项 目 ， 包 括 道路 、 工 矿 企 业 、 商 厦 和 家 庭 等 功能 性 照明 的 
新 建 和 改造 ， 并 加 强 监督 和 评 佑 。 支 持 优势 企业 兼并 重组 ， 提 高 产业 集中 度 和 
规模 化 水 平 ， 培 育 形成 一 批 龙头 企业 和 知名 品牌 。 

(四 ) 积极 推动 半导体 照明 标准 制定 、 产 品 检测 和 节能 认证 工作 

国家 质 检 总 局 、 国 家 发 展 改 革 委 、 财 政 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 科 技 部 、 住 
房 城乡 建设 部 要 加 强 半导体 照明 产品 相关 基础 标准 、 产 品 标准 和 测试 方法 标准 
的 研究 ， 加 大 检测 设备 投入 ， 提 高 国家 级 检测 机 构 对 半导体 照明 产品 的 检验 和 

"133 



































叙 半导体 照明 产业 及 政策 标准 解读 


测试 能 力 。 尽 快 制定 出 台 重 点 支持 和 推广 半导体 照明 产品 的 技术 规范 。 研 究 建 
立 半导体 照明 标准 体系 ， 逐 步 出 台 产 品 的 检测 标准 、 安 全 标准 、 性 能 标准 和 能 
效 标准 ， 积 极 参与 国际 标准 制定 。 针 对 不 同 的 半导体 照明 产品 分 重点 、 有 步骤 
地 研究 开展 节能 认证 工作 。 

(五 ) 积极 实施 促进 半导体 照明 节能 产业 发 展 的 鼓励 政策 

各 级 财税 、 发 展 改革 、 科 技 等 部 门 要 推动 落实 国家 对 生产 新 型 节能 照明 产 
品 的 企业 ， 从 事 国家 鼓励 发 展 的 项 目 进 口 自用 设备 以 及 按照 合同 随 设备 进口 的 
技术 及 配套 件 、 备 件 ， 在 规定 范围 内 免 征 进口 关税 的 优惠 政策 。 鼓 励 采 购 国 产 
MOCVD 装备 ， 建 立 使 用 国产 装备 的 风险 补偿 机 制 ， 支 持 关键 装备 国产 化 。 推 动 
将 半导体 照明 产品 和 关键 装备 列 入 节能 环保 产品 目录 ,享受 相应 鼓励 政策 。 推 
动 将 半导体 照明 产品 纳入 节能 产品 政府 采购 清单 。 在 道路 、 工 矿 企 业 、 商 厦 和 
家 庭 等 领域 选择 推广 相对 成 熟 的 半导体 照明 产品 ， 条 件 成 熟 时 纳入 财政 补贴 政 
策 文 持 范 围 。 

(六 ) 广泛 开展 半导体 照明 节能 的 宣传 教育 和 人 才 培 养 

各 地 区 、 有 关 部 门 要 积极 开展 科学 的 与 论 宣传 ， 正 确认 识 半 导体 照明 产品 
的 优势 和 不 足 ， 科 学 投资 ， 理 性 消费 ， 为 半导体 照明 节能 产业 发 展 营 造 良 好 的 
与 论 环境 。 抓 好 人 才 培 养 ， 支持 高 等 院 校 、 职 业 学 校 、 人 研究 机 构 开 设 相关 学 科 
教育 。 引 导 人 才 合 理 流动 ， 创 造 良好 的 人 才 培 养 、 引 进 和 流动 环境 。 

(七 ) 加 强 区 域 和 国际 间 的 交流 与 合作 

有 关 部 门 要 研究 出 台 相 关 措 施 ， 加 快 海峡 两 岸 半导体 照明 在 标准 、 检 测 、 
应 用 等 领域 的 交流 与 合作 。 积 极 推 动 与 联合 国 开 发 计划 署 、 全 球 环境 基金 等 
国际 组 织 和 有 关 国 家 政府 ， 在 逐步 淘汰 白炽 灯 、 加 快 推 广 节能 灯 等 领域 的 合 
作 ， 提 出 我 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 、 加 快 推广 节能 灯 以 及 半导体 照明 产品 的 路 线 
图 和 专项 规划 。 开 展 半 导体 照明 国际 技术 交流 ， 与 有 关 国际 组 织 和 国家 建立 
合作 机 制 ， 引 进 国外 的 先进 技术 和 管理 经 验 ， 不断 拓展 半导体 照明 国际 合作 
的 领域 和 范围 。 




































































附 录 E 


国家 发 展 改革 委 、 商 务 部 、 海 关 总 署 、 工 商 总 局 、 质 检 总 局 公告 
2011 年 第 28 号 











为 了 提高 能 效 ， 保护 环境 ， 积 极 应 对 全 球 气候 变化 ， 依 据 《 中 华人 民 共 和 
国 节 约 能 源 法 )， 决 定 从 2012 年 10 月 1 日 起 逐步 禁止 进口 〈 含 从 海关 特殊 监管 
区 域 和 保税 监管 场所 进口 ) 和 销售 普通 照明 白炽 灯 。 现 就 有 关 事 项 公告 如 下 : 
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附 ” 录 如 

一 、 淘 汰 产品 

淘汰 产品 为 普通 照明 白炽 灯 : 

(一 ) 设计 用 于 家 庭 和 类 似 场 合 普通 照明 ; 

(二 ) 电源 电压 : 200-250 伏 ( 含 200 伏 、250 伏 ) 。 

二 、 淘 汰 步骤 

第 一 阶段 : 2011 年 11 月 1 日 至 2012 年 9 月 30 日 为 过 渡 期 ， 有 关 进 口 商 、 
销售 商 应 当 按照 本 公告 要 求 ， 做 好 淘汰 前 准备 工作 。 

第 二 阶段 : 2012 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 100 瓦 及 以 上 普通 照明 白 
俱 灯 as 

第 三 阶段 : 2014 年 10 月 1 日 起 禁止 进口 和 销售 60 瓦 及 以 上 普通 照明 白 
炽 灯 。 

第 四 阶段 : 2015 年 10 月 1 日 至 2016 年 9 月 30 日 为 中 期 评估 期 ， 对 前 期 政 
策 进 行 评估 ， 调 整 后 续 政 策 。 

第 五 阶段 : 2016 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 15 瓦 及 以 上 普通 照明 白 
炽 灯 ,或 视 中 期 评估 结果 进行 调整 。 

三 、 和 豁免 产品 
洛 免 产品 为 反射 型 白炽 灯 和 特殊 用 途 白炽 灯 。 其 中 ， 特 殊 用 途 白 炽 灯 是 指 
专门 用 于 科研 医疗 、 火 车 船舶 航空 器 、 机 动车 辆 、 家 用 电器 等 的 白炽 灯 。 

四 、 各 级 发 展 改 革 、 经 贸 (经 信 ) 、 商 务 、 海 关 、 工 商 、 质 检 等 行政 管理 部 
门 要 按照 《中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》 等 有 关 规 定 ， 加 强 对 普通 照明 白炽 灯 
进口 和 销售 的 监督 管理 ， 严 肃 查 处 违法 违规 行为 。 各 进口 商 、 销 售 商 应 当 在 规 
定时 间 内 停止 进口 、 销 售 普通 照明 白炽 灯 。 
































中 国 逐 步 淘 汰 白炽 灯 路 线 图 


一 、 中 国 逐 步 淘 汰 白炽 灯 的 重要 意义 


中 国 是 白炽 灯 的 生产 和 消费 大 国 ，2010 年 白炽 灯 产 量 和 国内 销量 分 别 为 
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38.5 亿 只 和 10.7 亿 只 。 据 测算 ， 中 国 照明 用 电 约 占 全 社会 用 电量 的 12% 左右 ， 
如 果 把 在 用 白炽 灯 全 部 替换 为 节能 灯 ， 年 可 节 电 480 亿 千 瓦 时 ， 相 当 于 减少 二 
氧化 碳 排放 4800 万 吨 ， 节 能 减 排 潜力 巨大 。 逐 步 淘 汰 白炽 灯 ， 对 于 促进 照明 电 
器 行业 结构 优化 升级 、 推 动 实 现 “ 十 二 五 ”节能 减 排 目 标 、 积 极 应 对 全 球 气 候 
变化 具有 重要 作用 。 


二 、 中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 的 可 行 性 


为 提高 能 效 、 保 护 环境 、 应 对 全 球 气候 变化 ， 近 年 来 一 些 主要 国家 和 地 区 
陆续 出 台 淘 汰 白炽 灯 路 线 图 ， 加 快 淘汰 低 效 照明 产品 。 中 国 自 1996 年 实施 绿色 
照明 工程 以 来 ， 支 持 白炽 灯 生 产 企业 转型 、 扩 大 高 效 照明 产品 推广 应 用 的 政策 
体系 初步 形成 ， 照 明 电器 行业 迅速 发 展 ， 全 社会 节能 减 排 意 识 显 著 提 高 ， 为 淘 
汰 白炽 灯 创 造 了 较 好 的 政策 环境 、 行 业 基础 和 社会 氛围 ， 为 淘汰 白炽 灯 路 线 图 
的 发 布 实施 奠定 了 基础 。 

(一 ) 政策 环境 

“十 一 了 五” 期间， 中 国 提出 了 单位 国内 生产 总 值 能 耗 降低 20% 左右 的 约束 性 
目标 ， 通 过 一 系列 强 有 力 的 政策 措施 推动 节能 减 排 。 目 前 ， 中 国 已 经 建立 了 较 
完善 的 高 耗 能 产品 淘汰 和 节能 产品 推广 政策 体系 ， 包 括 发 布 高 耗 能 产品 淘汰 目 
录 ， 实 施 能 效 标准 标识 管理 ， 推 行政 府 强制 采购 ， 开 展 政府 财政 补贴 等 。“ 十 二 
五 ”时 期 ， 中 国政 府 进 一 步 确定 了 单位 国内 生产 总 值 能 耗 降低 16% 、 二 氧化 碳 
排放 强度 下 降 17% 的 目标 ， 这 为 促进 白炽 灯 企 业 转 型 升级 、 推 动 照 明 电 器 行业 
健康 发 展 提供 了 良好 的 政策 环境 。 

(二 ) 行业 基础 

2010 年 ， 中 国 白 炽 灯 总 产量 38.5 亿 只 ,年 产量 1 亿 只 以 上 大 型 企业 约 
10 家 ， 占 全 行业 总 产量 的 70% 以 上 。 近 年 来 ,在 国家 相关 政策 的 支持 下 ， 
这 些 大 型 白炽 灯 生 产 企业 先后 开始 转产 高 效 照明 产品 。2010 年 ， 中 国 节 能 
灯 总 产量 42.6 亿 只 , 约 占 全 球 总 产量 的 80% ; 其 中 ,年 产量 5000 万 只 以 
上 规模 企业 约 20 家 ， 占 全 行业 总 产量 的 82% 。 经 过 多 年 努力 ， 中 国 节 能 灯 
产品 质量 水 平日 益 提 高 ， 一 些 企 业 产 品质 量 和 工艺 水 平 已 达到 世界 领先 水 
平 。 近 年 来 ， 半 导体 照明 技术 发 展 迅速 ， 在 家 庭 照 明 、 商 业 照 明 、 道 路 照明 
等 领域 逐步 得 到 应 用 。 因 此 ， 高 效 照 明 产 品 及 技术 的 日 益 成 熟 为 逐步 淘汰 白 
炽 灯 提供 了 重要 保障 。 

(三 ) 社会 意识 

随 着 节能 减 排 工作 的 深入 开展 ， 全 社会 照明 节 电 意识 普遍 增强 ，“ 绿 色 照 
明 ” 理 念 深入 人 心 ， 高 效 照明 产品 市 场 占有 率 逐 年 提高 ， 淘 汰 低 效 照明 产品 、 
选用 高 效 照明 产品 已 逐渐 成 为 社会 共识 。 
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附 录 J 
三 、 世 界 主要 国家 和 地 区 淘汰 白炽 灯 情 况 


自 2007 年 初 澳大利亚 政府 率先 宣布 以 立法 形式 全 面 淘 汰 白炽 灯 开 始 ， 先 
后 有 十 几 个 国家 和 地 区 陆续 发 布 了 淘汰 白炽 灯 计 划 。 这 些 国家 和 地 区 淘汰 白 
炽 灯 计划 主要 有 以 下 几 个 特点 : 一 是 淘汰 时 间 ， 大 多 数 国家 的 起 始 时 间 集 中 
在 2010-2012 年 。 二 是 淘汰 范围 ， 重 点 是 普通 照明 白炽 灯 ， 特 殊 用 途 白炽 灯 
不 在 淘汰 范围 之 内 。 三 是 淘汰 方式 ， 按 功率 大 小 、 光 效 高 低 分 阶段 进行 淘汰 。 
四 是 中 期 评 佑 ， 在 淘汰 过 程 中 设置 实施 效果 评 佑 环节， 根据 评估 情况 来 调整 
后 续 政 策 。 


四 、 中 国 淘 汰 白炽 灯 方 案 

(一 ) 指导 思想 

全 面 落 实 科 学 发 展 观 ， 大 力 推 进 节能 减 排 ， 制 定 并 实施 科学 合理 、 符 合 中 
国 国情 的 淘汰 白炽 灯 路 线 图 ， 促 进 照 明 电 器 行业 结构 优化 ， 提 升 照明 产品 能 效 
水 平 ， 为 实现 “十 二 五 ”节能 减 排 目标 、 加 快 转变 经 济 发 展 方式 和 应 对 全 球 气 
候 变 化 作出 贡献 。 

(二 ) 基本 原则 

坚持 顺应 国际 潮流 与 推动 中 国 行业 发 展 相 结合 ; 坚持 加 强 政策 引导 与 发 挥 
市 场 机 制 相 结合 ;坚持 实施 分 阶段 淘汰 与 发 展 替代 产品 相 结 合 。 

(三 ) 法 律 依据 

《中 华人 民 共和 国 节约 能 源 法 》 等 有 关 规 定 。 

(四 ) 淘汰 产品 

淘汰 产品 为 普通 照明 白炽 灯 : 

1. 设计 用 于 家 庭 和 类 似 场合 普通 照明 ; 

2. 电源 电压 : 200 ~250 伏 ( 含 200 伏 、250 伏 ) 。 

(五 ) 淘汰 步骤 

中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 路 线 图 分 为 五 个 阶段 ， 自 2012 年 10 月 1 日 起 分 阶段 逐 
步 禁止 进口 ( 含 从 海关 特殊 监管 区 域 和 保税 监管 场所 进口 ) 和 销售 普通 照明 白 
炽 灯 。 

第 一 阶段 : 2011 年 11 月 1 日 至 2012 年 9 月 30 日 为 过 渡 期 有关 进口 商 、 
销售 商 应 当 按 照 本 公告 要 求 ， 做 好 淘汰 前 准备 工作 。 

第 二 阶段 : 2012 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 100 瓦 及 以 上 普通 照明 白 
炽 灶 

第 三 阶段 : 2014 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 60 瓦 及 以 上 普通 照明 白 
炽 灯 。 
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第 四 阶段 : 2015 年 10 月 1 日 至 2016 年 9 月 30 日 为 中 期 评估 期 ， 对 前 期 政 
策 进 行 评 估 ， 调 整 后 续 政 策 。 

第 五 阶段 : 2016 年 10 月 1 日 起 ,禁止 进口 和 销售 15 瓦 及 以 上 普通 照明 白 
炽 灯 ， 或 视 中 期 评估 结果 进行 调整 。 








中 国 逐 步 淘汰 白炽 灯 时 间 表 
实施 期 限 额定 功率 | 实施 方式 备 注 





2011. 11. 1-2012. 9. 30 过 渡 期 发 布 公告 及 路 线 图 





2012. 10.1 起 普通 照明 白炽 灯 | =100 瓦 ” | 禁止 进口 、 销 售 一 一 









































2014. 10. 1 起 普通 照明 白炽 灯 | ”=60 瓦 “| 禁止 进口 、 销 售 











2015. 10. 1-2016. 9. 30 进行 中 期 评估 ， 调 整 后 续 政 策 











最 终 禁 止 的 目 
标 产 品 和 时 间 ， 
2016. 10. 1 起 普通 照明 白炽 灯 禁止 进口 、 销 售 | 以 及 是 否 禁 止 生 
产 视 中 期 评估 结 
果 而 定 
































(六 ) 豁免 产品 
窖 免 产品 为 反射 型 白炽 灯 和 特殊 用 途 白炽 灯 。 甚 中， 特殊 用 途 白炽 灯 是 指 
专门 用 于 科研 医疗 、 火 车 船舶 航空 器 、 机 动车 辆 、 家 用 电器 等 的 白炽 灯 。 

五 、 实 施 效果 预测 
通过 淘汰 白炽 灯 ， 将 有 力促 进 高 效 照明 产业 发 展 ， 取 得 良好 的 节能 减 排 效 
果 ， 预 计 新 增 照 明 电 器 行业 产值 约 80 亿 元 、 新 增 就 业 岗位 约 1.5 万 个 ， 形 成 年 
节 电 480 亿 千 瓦 时 、 年 减少 二 氧化 碳 排放 4800 万 吨 的 能 


附录 下 半导体 照明 产品 技术 要 求 (2010 版 ) 








一 、 名 词 解 释 

(一 ) LED 照明 产品 

1. 反射 型 自 镇 流 LED 灯 

类 似 于 MR16、PAR20、PAR30 和 PAR38 的 ， 含有 LED 光源 和 保持 其 稳定 
燃点 所 必需 的 元 件 并 使 之 成 为 一 体 的 ， 灯头 符合 GU10、B22、E14 或 E27 的 
. 138 . 





时 录 总 


LED 灯 ， 这 种 灯 在 不 损坏 其 结构 时 是 不 可 拆 缉 的 。 

2. LED 简 灯 

LED 光源 和 保持 其 启动 和 稳定 燃点 所 需 元 件 一 体 化 的 ， 或 驱动 装置 分 离 式 
的 ，LED 下 射 灯 。 

3. LED 道路 /隧道 照明 产品 

满足 道路 /隧道 照明 要 求 的 组 合式 LED 照明 装置 ， 除 了 发 光 二 极 管 (LED) 
作为 光源 发 光 外 ， 还 包括 其 他 部 件 ， 例 如 光学 、 机 械 、 电 气 和 电子 部 件 ， 并 将 
这 些 部 件 组 合成 一 个 整体 。 

注 : 所 指 LED 道路 照明 产品 的 驱动 控制 装置 可 为 分 离 式 结构 。 

(二 ) 规格 

根据 产品 类 型 不 同 对 LED 照明 产品 作 不 同 的 规格 划分 。 

其 中 ， 反 射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 划分 为 MR16、PAR20 、PAR30 和 PAR38 
四 种 规格 ; LED 道路 /隧道 照明 产品 以 额定 光 通 量 划 分 为 3000lIm、5400lm、 
9000lm 和 14000lm 四 种 规格 。 

(三 ) 额定 值 

额定 工作 条 件 下 上 述 LED 照明 产品 的 参数 值 ， 该 值 由 产品 生产 商 或 责任 销 
售 商 指定 ， 包 括 额 定 光 通 量 、 和 额定 相关 色温 和 额定 功率 等 参数 。 

(四 ) 初始 值 

为 使 新 出 三 的 LED 照明 产品 达到 性 能 稳定 以 进行 评估 ， 对 产品 进行 规定 小 
时 数 的 老 炼 并 在 产品 达到 稳定 工作 时 所 测 得 的 参数 值 称 为 产品 的 初始 值 ， 初 始 
值 用 于 评价 LED 照明 产品 的 初始 性 能 ， 包 括 初 始 光 通 量 、 初 始 光 效 、 初 始 相 关 
色温 、 初 始 显 色 指 数 等 参数 。 

注 : 在 目前 条 件 下 ， 考 虑 到 LED 照明 产品 的 技术 发 展 水 平 ， 结 合 产品 的 实 
验 室 测试 结果 统计 分 析 ， 本 规则 中 定义 初始 值 为 对 LED 照明 产品 进行 1000h 老 
炼 后 产品 稳定 工作 时 的 参数 值 。 

(五 ) 光束 角 和 中 心 光 强 

在 通过 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 光束 轴线 的 平面 上 的 两 条 给 定 直线 之 间 
的 夹 角 ， 这 两 条 直线 分 别 通 过 灯 的 正面 中 心 和 发 光 强 度 为 中 心 光 强 50% 的 发 
交点 。 

此 处 所 指 中 心 光 强 是 指 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 在 光束 轴线 上 测 得 的 发 
光 强 度 值 ， 单 位 为 坎 德 拉 ; 所 指 光束 轴线 是 指 对 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 光 
强 分 布 ， 其 周围 的 光 强 度 分 布 大 体 呈 对 称 状态 的 轴线 ， 该 轴线 不 一 定 与 通过 灯 
头 的 灯 轴 线 或 垂直 于 基准 面 的 灯 轴 线 相 同 。 

(六 ) 光 通 维持 率 

在 规定 条 件 下 对 LED 照明 产品 进行 燃点 ， 在 寿命 期 间 内 燃点 达到 一 特定 时 
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间 时 所 发 出 的 光 通 量 与 初始 光 通 量 的 比值 ， 用 百分数 表示 。 

注 : 本 规则 中 ， 对 反射 型 自 镇 流产 品 、LED 道路 /隧道 照明 产品 和 LED 简 灯 
进行 了 3000h、6000h 和 10000h 光 通 维持 率 的 规定 。 

(七 ) 显 色 指 数 维持 

是 指 产 品 在 规定 条 件 下 燃点 ， 在 寿命 期 间 内 燃点 达到 一 特定 时 间 时 的 LED 
照明 产品 的 显 色 指数 。 

注 : 本 规则 中 ， 为 考察 室内 LED 照明 产品 的 颜色 随时 间 的 变化 ， 给 出 了 反 
射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 和 LED 简 灯 的 3000h 显 色 指 数 变化 要 求 。 

( 八 ) 平均 寿命 和 额定 寿命 

产品 在 规定 条 件 下 燃点 ， 当 一 定 比 例 (X) 的 LED 照明 产品 光 通 维持 率 达 
到 一 特定 值 (Y) 时 的 累计 燃点 时 间 ， 称 为 产品 的 平均 寿命 。 产 品 生产 商 或 责任 
销售 商 所 指定 的 该 寿命 称 为 产品 的 额定 寿命 。 

注 : 本 规则 中 平均 寿命 是 指 50% 的 LED 照明 产品 光 通 维持 率 达 到 70% 时 的 
累计 燃点 时 间 ， 即 ，X =50% ，Y =70% 。 


二 、 适 用 范围 及 指标 规定 


(一 ) 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 
1. 适用 范围 
本 部 分 针对 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 ， 规 定 了 MR 和 PAR 系列 LED 
照明 产品 的 技术 要 求 ， 其 中 包括 产品 的 规格 分 类 、 初 始 光 通 量 、 初 始 光 效 
和 光 通 维持 率 等 基本 光学 性 能 指标 ， 电 气 等 安全 要 求 及 无 线 电 骚扰 特 






































性 等 。 
适用 范围 如 下 : 


一 额定 电压 220V (AC) 50Hz; 

一 灯头 符合 GU10、B22 、E14 或 E27; 

一 产品 类 型 类 于 MR16 ，PAR20 ，PAR30 ，PAR38 。 

2. 相关 技术 要 求 

产品 的 基本 技术 要 求 如 下 : 

(1) 适用 电压 范围 : 额定 电压 90% ~106% 范围 内 应 能 正常 工作 ; 

(2) 适用 环境 要 求 : -10 ~40% 的 条 件 下 应 能 正常 工作 ， 同 时 尚 应 满足 具 
体 使 用 地 的 环境 温度 、 湿 度 和 腐蚀 性 等 其 他 特殊 要 求 ; 

(3) 安全 指标 : 达到 表 1 中 各 项 规定 ; 

(4) 基本 性 能 要 求 : 满足 表 2 的 规定 ; 

(5) 寿命 : 不 低 于 30000h。 
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表 1 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 安全 指标 要 求 


指标 要求 





采用 GB 24906 一 2010 的 适用 规定 条 款 ; 
除 应 满足 上 述 标准 要 求 外 ， 尚 应 给 出 额定 光 通 量 、 额 定 相 
色 指 数 、 光 束 角 和 中 心 光 强 、 额 定 寿命 和 功率 因数 等 相关 








产品 标记 























关 色 温 、 显 
信息 


EC、 

















符合 GB 17743 一 2007 的 要 求 


表 2 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 基本 性 能 要 求 


评定 参数 指标 要 求 





实测 功率 - 标 称 功率 和 〈 标 称 功率 x15% +0.5) W 








MR16 





PAR20 








PAR30 





PAR38 








宣称 值 - 实测 值 <0.05 





初始 光 通 量 


初始 光 通 量 / 额 定 光 通 量 x 100% =90% 日 <120% 





MRI16 





PAR20 





PAR30 





PAR38 





初始 光 效 


额定 相关 色温 大 3500 K 


3500K < 额定 相关 色温 <6500K 























光束 














中 心 光 强 





光 通 维持 率 





3000h 





6000h 





10000h 





初始 显 色 指数 





平均 














初始 显 色 指数 - 
3000h 显 色 指 数 
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沼 
也 
RB 


指标 要 求 
日 关 色温 2700K 2725 + 上 145 





强 
部 








强 


关 色 温 3000K 3045 +175 





日 关 色温 3500K 3465 +245 


党 


Neg 
也 | 入 | 澡 | 职 各 | 从 | 芝 | 名 | 赃 





、 cu 昌 关 色温 4000K 3985 +275 
初始 相关 色 } 








日 关 色 温 4500K 4503 +243 


党 





al 
IE 


关 色 温 5000K 5028 +283 


莹 





强 


关 色 温 5700K 5665 +355 














营 
> 


日 关 色温 6500K 6530 +510 














(二 ) LED 简 灯 

1. 适用 范围 

本 部 分 针对 LED 简 灯 ， 规 定 了 LED 简 灯 的 技术 要 求 ， 其 中 包括 产品 的 规格 
分 类 、 初 始 光 通 量 、 初 始 光 效 和 交通 维持 率 等 基本 光学 性 能 指标 ， 电 气 安全 要 
求 及 无 线 电 骚扰 特性 等 。 

适用 范围 如 下 : 

一 额定 电压 220V (AC) 50Hz; 

一 整体 式 LED 简 灯 ,或 自 带 驱动 装置 LED 简 灯 ， 或 驱动 装置 分 离 式 LED 简 灯 

2. 相关 技术 要 求 

产品 的 基本 技术 要 求 如 下 : 

(1) 适用 电压 范围 : 额定 电压 90% ~106% 范围 内 应 能 正常 工作 ; 

(2) 适用 环境 要 求 : -10 ~40% 的 条 件 下 应 能 正常 工作 ， 同 时 尚 应 满足 具 
体 使 用 地 的 环境 温度 、 湿 度 、 和 腐蚀 性 等 其 他 特殊 要 求 ; 

(3) 安全 指标 : 达到 表 3 中 各 项 规定 ; 

(4) 基本 性 能 要 求 : 满足 表 4 的 规定 ; 

(5) 寿命 : 不 低 于 30000h。 

















表 3 LED 简 灯 安全 指标 要 求 
评定 参数 指标 要 求 
采用 GB 7000. 201 或 GB 7000. 202 的 相关 规定 ; 
安全 要 求 标记 除 应 满足 上 述 标准 规定 外 ， 尚 应 提供 额定 光 通 量 、 额 定 相关 色 
显 色 指 数 和 额定 寿命 等 信息 
骚扰 电压 符合 GB 17743 一 2007 的 要 求 
谐 波 电流 限 值 符合 GB 17625. 1 一 2003 的 要 求 





























附 录 J 
表 4 LED 简 灯 基本 性 能 要 求 
评定 参数 指标 要 求 
实测 功率 - 标 称 功率 过 ( 标 称 功率 x15% +0.5) W 
实测 功率 <5W 三 0. 50 











实测 值 “|5W < 实测 功率 <15W >0.70 








实测 功率 >15W =0. 90 
宣称 值 - 实测 值 <0. 05 
初始 光 通 量 初始 光 通 量 /额定 光 通 量 x 100% 90% 且 <<120% 
额定 相关 色温 <3500K 























初始 光 效 
3500K < 额定 相关 色温 三 6500K 
60" 区 域 角 范围 内 区 域 光 通 / 初 


始 光 通 量 


























区 域 光 通 分 布 








3000h 
光 通 维持 率 6000h 
10000h 

















初始 显 色 指 数 

















(初始 显 色 指数 - 
3000h 显 色 指数 ) 

















强 
SS 
: 


目 关 色温 2700K 2725 +145 





日 关 色 温 3000K 3045 +175 





党 
所 | 入 | 洁 
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目 关 色温 3500K 3465 +245 


强 





强 


营 
记 | 潮 


温 4000K 3985 +275 








目 关 色温 4500K 4503 +243 





强 


目 关 色温 5000K 5028 +283 





关 色 温 5700K 5665 +355 


























营 
鹿 | 沁 | 出 
畜 EL 


强 
: 


日 关 色 温 6500K 6530 +510 


(三 ) LED 道路 /隧道 照明 产品 

1. 适用 范围 

本 部 分 针对 道路 和 隧道 照明 ， 规 定 了 LED 道路 和 隧道 照明 产品 的 基本 技术 
要 求 ， 其 中 包括 产品 的 规格 分 类 、 初 始 光 通 量 、 初 始 光 效 和 光 通 维持 率 等 基本 
光学 性 能 指标 ， 电 气 安全 要 求 及 无 线 电 骚扰 特性 等 。 

本 规则 适用 于 额定 电压 220V、 频 率 50Hz 交流 供电 的 LED 道路 /隧道 照明 产品 。 

本 规则 不 适用 于 直流 或 太阳 能 、 风 能 供电 的 LED 道路 /隧道 照明 产品 。 

. 143 . 
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2. 相关 技术 要 求 

产品 的 基本 技术 要 求 如 下 。 

(1) 适用 电压 范围 : 额定 电压 90% ~106% 范围 内 应 能 正常 工作 ; 

(2) 适用 环境 要 求 : -20 ~50% 的 条 件 下 应 能 正常 工作 ， 同 时 尚 应 满足 具 
体 使 用 地 的 环境 温度 、 湿 度 、 和 腐蚀 性 等 其 他 特殊 要 求 ; 

(3) 安全 指标 : 达到 表 5 中 各 项 规定 ; 

(4) 基本 性 能 要 求 : 满足 表 6 的 规定 ; 

(5) 寿命 : 不 低 于 30000h。 














表 5 LED 道路 /隧道 照明 产品 安全 指标 要 求 


指标 要 求 





采用 GB 7000. 5 一 2007 的 规定 条 款 ; 


防 尘 、 防 固体 异物 和 防水 等 级 应 为 IP65 或 IP66 ; 
产品 标记 除 满足 GB 7000. 5 一 2007 的 条 款 规定 外 ， 尚 应 提供 额定 光 
通 量 、 额 定 相关 色温 等 信息 











骚扰 电压 符合 GB 17743 一 2007 的 要 求 
谐 波 电流 限 值 符合 GB 17625. 1 一 2003 的 要 求 
浪 涌 试验 符合 GB 18595 一 2001 的 要 求 
































表 6 LED 道路 /隧道 照明 产品 基本 性 能 要 求 


评定 参数 指标 要 求 





(实测 功率 - 标 称 功率 )/ 标 称 本 
功率 x100% 及 


实测 值 
宣称 值 - 实测 值 
额定 光 通 量 





三 0. 95 








<0.05 





3000/5400/9000/14000 





初始 光 通 量 初始 光 通 量 / 额 定 光 通 量 x 100% =90% 日 <120% 








额定 相关 色温 (CCT) <3300K 





3500K < CCT<6500K 





3000h 三 96% 








6000h 三 92% 





10000h 三 86% 


步 长 100K 





额定 相关 色温 





限 值 <6500K 

















初始 相关 色 初始 相关 色温 -额定 相关 色温 (7) 








<0. 0000108 x T°? +0.0262 xT+8 











评定 参数 指标 要 求 





达到 《CJJ45 一 2006 城市 道路 照 
明 设计 标准 》 照明 设计 要 求 





LED 道路 照明 产品 
配 光 分 布 





达到 《JTJ026. 1 一 1999 公路 隧道 
通风 照明 设计 规范 》 照明 设计 要 求 


LED 隧道 照明 产品 

















三 、 试 验方 法 


(一 ) 安全 要 求 测 试 

对 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 、LED 道路 /隧道 照明 产品 和 LED 简 灯 ,分 
别 参照 GB 24906 一 2010 和 GB 7000. 1 进行 测试 。 

(二 ) 电磁 兼容 测试 

LED 照明 产品 的 骚扰 电压 、 输 入 谐 波 电流 限 值 和 浪 涌 试 验 分 别 按照 GB 
17743 、GB 17625. 1 和 GB/T 17626. 5 进行 测试 。 

(三 ) 光电 性 能 测试 

1. 试验 一 般 要 求 

(1) 实验 室 环境 条 件 

光电 参数 测量 应 在 环境 温度 25%C + 上 1% ， 相 对 湿度 最 大 为 65% 的 无 对 流风 的 
环境 中 进行 。 寿 命 试 验 环境 温度 为 25%C + 上 15% ， 应 该 保证 照明 产品 周围 的 气流 
是 由 该 产品 所 造成 的 正常 对 流 气流 ， 不 允许 有 照明 产品 的 振动 和 冲击 。 

(2) 电源 电压 要 求 

产品 测试 所 用 的 电源 应 该 在 50Hz 的 额定 工作 频率 下 提供 220V 正弦 波形 的 
电压 ， 以 保证 测试 过 程 中 谐 波 含量 不 超过 3% 。 在 稳定 期 间 ， 电 源 电压 应 稳定 在 
额定 值 的 +0.5% 范 围 内 ; 测量 时 ， 电 源 电压 应 稳定 在 额定 值 的 +0.2% 范围 内 ; 
寿命 试验 的 电源 电压 应 稳定 在 + 上 2% 以内。 

2. 老 炼 和 寿命 试验 

在 满 负 荷 条 件 下 进行 老 炼 和 寿命 试验 ， 试 验 中 反射 型 自 镇 流 LED 照明 产品 
和 LED 简 灯 为 连续 点 灯 ，LED 道路 /隧道 照明 产品 为 燃点 11. 5h， 关 断 0. 5h， 关 
断 时 间 不 计 入 老 炼 和 寿命 时 间 。 

3. 稳定 判定 条 件 

稳定 时 间 随 产品 不 同 而 不 同 ， 稳 定 状 态 通 过 如 下 方法 判定 : 30min 内 对 光 输 
出 和 电功率 进行 至 少 3 次 读数 ， 以 15min 的 读数 计算 ， 光 输出 和 电功率 的 偏差 应 
低 于 0.5% 。 

4. 电 参 数 的 试验 
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反射 型 自 镇 流 LED 灯 老 炼 1000h 后 ， 用 数字 功率 计 测量 灯 功 率 、 线 路 功率 因数 。 

5. 光度 参数 的 试验 

(1) 光 通 量 和 颜色 参数 的 试验 

产品 在 经 过 老 炼 规定 时 间 后 达到 稳定 工作 状态 时 使 用 积分 球 测试 系统 或 分 
布 光度 计 测 试 系统 测试 产品 的 光 通 量 和 颜色 和 参数， 其 中 ，LED 道路 /隧道 照明 产 
品 的 光 通 量 应 采用 分 布 光度 计 测试 系统 进行 测定 ， 测 试 参照 GB/T 9468。 

(2) 光 通 维持 率 的 试验 

按照 规定 进行 LED 照明 产品 的 光 通 量 测 试 ， 光 通 维持 率 由 一 定时 间 光 通 量 
和 初始 光 通 量 计算 得 出 。 

(3) 光束 角 和 中 心 光 强 

对 反射 型 自 镇 流 LED 灯 老 炼 1000h 后 ， 在 产品 光电 性 能 稳定 后 参照 进行 
GB/T 19658 测试 。 


四 、 参 考 和 引用 标准 


GB 24906 一 2010 普通 照明 用 50V 以 上 自 镇 流 LED 灯 安 全 要 求 

GB 7000. 1 一 2007 灯具 第 1 部 分 : 一 般 要 求 与 试验 

GB 7000. 5 一 2005 道路 与 街路 照明 灯具 的 安全 要 求 

GB 7000. 201 一 2008 ”灯具 第 2-1 部 分 : 特殊 要 求 ” 固 定式 通用 灯具 

GB 7000. 202 一 2008 ”灯具 第 2-2 部 分 : 特殊 要 求 ” 般 入 式 灯具 

GB 17743 一 2007 电气 照明 和 类 做 设备 的 无 线 电 骚 扰 特 性 的 限 值 和 测 
量 方法 

GB 17625. 1 一 2003 电磁 兼容 限 值 谐 波 电流 发 射 限 值 (设备 每 相 输 入 电 
流 <16A) 

GB/T 18595 一 2001 ”一 般 照 明 用 设备 电磁 兼容 抗 扰 度 要 求 

GB/T 17626. 5 一 1999 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 

IESNA LM-79-08 IES Approved Method for the Electrical and Photometric 
Measurements of Solid- State Lighting Products 

GB/T 9468 一 2008 灯具 分 布 光 度 测量 的 一 般 要 求 

GB/T 19658 一 2005 ”反射 灯 中 心 光 强 和 光束 角 的 测量 方法 

ENERGY STAR Program Requirements for Luminaires Eligibility Criteria- Version 

1.0, DRAFT 1 

ANSI C78.377-08 Specifications for the Chromaticity of Solid State 

Lighting Products 




















CJJ 45 一 2006 城市 道路 照明 设计 标准 
JTJ 026. 1 一 1999 公路 隧道 通风 照明 设计 规范 
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